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FOREWORD 


1. B-GL-304-003/TS-002, Operational Training, Volume 3, Part 2, Range Construction and 
Maintenance, is issued on authority of the Chief of the Defence Staff. 


2. This publication is effective on receipt and supersedes Chapters 13 to 17 of B-GL-304- 
003/TS-001, Operational Training, Volume 3, Ranges and Training Safety. 


De Chapters 1 to 12 of B-GL-304-003/TS-001 have been included in Part 1, Training Safety, 
published as B-GL-304-003/TS-0A1. Part 3, Range Clearance Handbook, has the NDID number 
B-GL-304-003/TS-003. 


4, Suggestions for change should be forwarded through normal channels to National 
Defence Headquarters, Attention: Director Land Operations, Training and Resources (DLOTR 
4). 
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CHAPTER 1 


GENERAL 
SECTION 1 
INTRODUCTION 
SCOPE 
1. B-GL-304-003/TS-002 deals with the construction and maintenance of various types of 


ranges. It supersedes Chapters 13 to 17 of B-GL-304-003/TS-001, Operational Training, Range 
and Training Safety. 


Ze The information in this publication relates to range planning, layout and maintenance. 


a The construction and maintenance standards presented in this volume correspond in many 
cases to a minimum requirement. Certain additional arrangements may therefore be made by the 
authorities on site in order to improve facilities. 


AUTHORITY 


4, This volume will be used as a basic reference for range construction and maintenance. In 
case of conflict with other publications or instructions, reference must be made to NDHQ for 
resolution. 


AIM 


a: The primary aim of this volume is to present basic standards in order to achieve a degree 
of national standardization in range construction and layout in the various units and bases across 
Canada. 


6. These basic standards can also be used as points of departure for engineers when 
developing plans for future ranges. In addition, those responsible for maintenance can refer to 
this volume for information on the maintenance and inspections that have to be performed. 


PLANNING 


Ts Proper planning for more rational training areas is necessary at all decision-making 
levels. Training ground is becoming more and more costly and good areas are increasingly 
difficult to find given the expansion of urban areas. 


8. In this context, good planning will use the concept of adjoining ranges, where the same 
danger area is shared. For example, ground that is unsuitable for training purposes, such as a 
swamp, could be used as a danger area. 


SECTION 2 

ESTABLISHING RANGES 
SETTING UP A RANGE 
1. The decision to set up or modify a range is a matter for the base concerned, its parent 
command and NDHQ. Weapon specialists and tactical support units may be consulted, during the 
planning stage, for information or advice on weapon characteristics or tactical considerations 
peculiar to their classification. To this end, this section contains a checklist of factors to be 
considered in the siting and construction of ranges. 
Ze The first step in the planning stage involves studying a map with the scaled template. This 
way no time will be wasted considering inappropriate sites. Once the sites are selected on the 
map, they are subjected to a detailed inspection. A site plan or contour map is then prepared 
showing all ground connected with the project. The length of the range, the firing points, the 
targets and the danger area boundaries must be clearly indicated. If a printed map to the scale of 
1:25 000 Is not available, an accurate contour drawing to the scale of 1:25 000 containing all 


topographical details should be used. 


3: Where applicable, the initial plan should contain information and recommendations on 
the following points, bearing in mind the type of range and local conditions: 


a. the name and location of the range; 

b. the units that will be using the range; 

c. type of range (eg, gallery, 25-metre, field firing, AFV, etc); 
d. details of range construction: 


(1) length of the range in metres (taken from the firing point furthest away 
from the targets), 


(2) the number and type of target frames or trenches to be provided and their 
centre line spacing, 


(3) the number of target frames or trenches already in existence, 
(4) description of the stop butts: 
(a) composition of soil (eg, clay, loam, sand, etc), 


(b) length along crest, 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 

(10) 
(1) 
(12) 
(13) 


(14) 


(c) thickness at base, and 
(d) above-ground height on the butt, 
nature and description of the marker's gallery, 


if the distance between a stop butt and a target is 25 m or more, it must be 
decided whether this space should be used for a 25 m range, 


formation of firing points, 

the communication system to be used; in the case of the telephone, 
establishing whether the cable should be buried or laid above ground 
(telephone cables on all new ranges should be buried), 

inclusion of workshops if necessary, 

inclusion of a target store if necessary, 

inclusion of a troop shelter if necessary, 

inclusion of latrines if necessary, 


inclusion of a water supply system if necessary, and 


inclusion of heat and lighting if necessary; 


as regards safety precautions, danger areas for the weapons used and ground 
features, the following factors should be considered: 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


the maximum length and width of the danger area including the ground in 
front of and behind the targets. In all cases the danger area boundaries 
shall be marked on the maps or plans accompanying this report, 


ground features behind the targets height, slope, etc, 


ground features in front of the targets and slope of ground in relation to the 
targets. The line of sight between the proposed firing points and the targets 
must be clear; if it is not, the appropriate action must be determined to 
ensure that it is cleared, 


it must be determined whether the danger area is free of buildings, 
railways, public roads, pathways, etc, and whether it is used by hikers, 
picnickers, etc, and 


(5) 


it must be determined whether arrangements can be made or proposed to 
prevent people from entering the danger area during firing practice. All 
details should be given and the position of sentries, flags, notices, etc, 
should be marked on a map; and 


f. questions relating to property ownership, public roads, right-of-way, etc., must 
receive special consideration: 


(1) the need to construct new roads to provide access to the ranges, 

(2) the need to divert or stop traffic, 

(3) existing grazing, haymaking or woodcutting rights, 

(4) if land needs to be purchased or leased, certain details have to be obtained 
such as the probable cost per acre, the names of the owners and the nature 
of their tenure, 

(5) whether or not suitable Range Standing Orders exist. If they do, an up-to- 
date copy shall be submitted with the report, and 

(6) determining whether or not the land belongs to DND. If it does not, the 
possibility of purchasing or renting it or simply obtaining firing rights 
should be considered. 

NOTES 

1. Inquiries must be made in such a way as not to commit 
DND. 

2 The points listed in paragraph 3f relate not only to the 
danger area but also to the range itself. 

4, Those responsible for developing the plans should state their opinions on the land under 
consideration in their report. The latter should also include a list of the weapons to be used on the 
proposed range. 

as The units or bases should submit their plans to NDHQ for approval through Command 


Headquarters (CHQ). 


6. Once a range has been set up or reconstructed, a base SO Ranges and a CE representative 
from the command or base should make an inspection unless otherwise directed by CHQ. They 
should certify that the range is safe by completing the range authorization form described in 


Chapter 12. 


De The date on which use of a range is begun or terminated must be communicated to 
NDHQ through CHQ. When a range is closed, the reason must be stated. 


CURRENT OPERATIONAL REQUIREMENT 


8. All components of the CF have a responsibility to maintain a high standard of training to 
meet their assigned roles. A significant portion of this training concerns the proficient use of a 
variety of weapon systems ranging from individual soldiers and their rifles to sophisticated air- 
to-ground weaponry. It is mandatory that members of the Forces constantly exercise themselves 
in the firing of live munitions. To allow this activity and, at the same time, to protect the public 
from injury or loss of life, range areas must be set aside for the exclusive use of the CF. 


a: In order to meet an ever-changing threat it is necessary to develop, improve and test new 
weapons and weapon systems. Testing and evaluation of these systems must be done under 
rigorous and realistic field conditions; it requires the use of extensive land areas. 


FUTURE OPERATIONAL REQUIREMENT 


10. Every effort must be made to minimize the amount of land required for current 
operations, thereby minimizing the contamination and hence the danger to the public. The future 
requirement for ranges and training areas cannot be foreseen in detail; hence certain areas already 
contaminated must be used before virgin ones. 


SECTION 3 
ADMINISTRATION AND CONTROL 
GENERAL 


1. The aim of this section is to summarize DND policy with respect to the administration 
and control of ranges and training areas. 


2. DNDP 56 contains broad policy guidance and direction particularly as it pertains to 
control of civil access and protection of the public from injury or death. 


2: Detailed policy and procedures governing the day-to-day operation of tactical ranges and 
training areas, range and training area safety, and resource management are contained in 
applicable references. 


RESPONSIBILITIES 
4, NDHQ is responsible for: 


a. establishing an overall policy with respect to the administration and control of 
DND ranges and training areas. Emphasis will be placed on developing principles 
and guidelines for use by commanders and senior staff in negotiations with the 
civil sector on access to ranges and training areas and the DND initiative in civil 
access control; 


b. maintaining current a compendium of ranges and training areas; 

C. maintaining a catalogue of DND ranges and training areas; 

d. acquiring or disposing of DND-owned or occupied ranges and training areas; 
e: assisting commands and bases in negotiating civil access to ranges and training 


areas and approving or disallowing them access; 


a reviewing annual Range and Training Area Advisory Committee minutes for 
ranges and training areas and providing NDHQ representation at the annual Range 
and Training Area Advisory Committee meeting; 


g. monitoring compliance with terms of disposal of former DND ranges and training 
areas or negotiating appropriate measures for public safety and protection of DND 


liability of former DND-owned ranges and training areas; 


h. periodically reviewing range development plans; and 


if periodically monitoring command arrangements for maintaining accurate 
historical records of ranges and training area usage (types and quantities of 
ammunition fired). 


Commands are responsible for: 


a. applying established NDHQ range and training policy on ranges and training areas 
falling within their jurisdiction; 


b. providing on an annual basis, revisions to the compendium of ranges and training 
areas; 
cS providing on an "as required" basis, but at least once every five years, revisions to 


the catalogue of DND ranges and training areas; 


d. assisting bases in negotiating civil access to ranges and training areas and 
forwarding to NDHQ recommendations for civil access; 


e: providing a command representative at Base Range and Training Area Advisory 
Committee meetings and forwarding a copy of the minutes of that Advisory 
Committee meeting to NDHQ together with command comment; 


16 periodically reviewing and updating command range development plans; 


g. directing the compilation and maintenance of accurate historical records with 
respect to usage of tactical ranges and training areas; and 


h. directing the classification of dangerous areas on ranges and training areas into 
Type 1, Type 2 or Type 3, based on research and historical records. 


Base and unit commanders are responsible for: 


a. the application of established DND policy with respect to DND ranges and 
training areas under their jurisdiction; 


b. providing, on an annual basis, revisions to the compendium of ranges and training 
areas; 
c: providing on an "as required" basis, but at least once every five years, a revision to 


the catalogue of ranges and training areas; 


d. controlling civil access to the ranges and training areas in accordance with NDHQ 
policy; 
G: negotiating requests from the civil sector for access and forwarding 


recommendations for such access to command; 


establishing a Range and Traning Area Advisory Committee, conducting an 
annual meeting of the Advisory Committee and forwarding to command a copy of 
the minutes of that meeting; 


compiling and maintaining accurate records of range usage; 


classifying dangerous areas as Type 1, Type 2 or Type 3 based on research and 
historical records; 


preparing a Range Development Plan to be included in the Base Development 
Book; and 


conducting a public information program with NDHQ (DAOES) assistance as 
appropriate to the specific range or training area and the ease of public access to 
that area. Particular attention is to be paid to the education of children. 


RANGE DEVELOPMENT PLAN 


di A Range Development Plan: 


a. 


b. 


Cc. 


allows changes to be introduced in an orderly fashion as new weapons enter into 
service and as the use of a particular range changes, particularly with respect to 
impact, manoeuvre and danger areas; 


provides a sense of direction for resource management; and 


provides guidance for controlled civil access. 


8. In developing and furthering a RDP, every effort should be made to: 


a. fully use existing contaminated areas for impact areas before allowing new areas 
to be contaminated; 
b. consolidate existing impact areas; and 
ce as far as possible, site impact areas on ground which will facilitate future range 
clearance operations. 
9. Range Development Plans shall be prepared for all ranges and training areas. When 


formulating the Range Development Plan, input should be sought from the parent command of 
range users. The Range Development Plan will be a key document for the Range and Training 
Area Advisory Committee and for the effective administration of the range. 


10. The Range Development Plan shall form an integral part of the Base Development Book 
and should cover most of the following: 


a. history of the range to include known impact areas and known and suspected 


contamination; 
b. full details on all active range areas; 
C information on topography, fauna and vegetation; 
d. details on any restrictions such as leases, etc; and 
e: proposed development or expansion, including the timetable for such 
development. 
11. In addition, base and unit commanders should examine the need for one or both of the 


following supporting plans: 


a. Resource Management Plan. A Resource Management Plan will allow 
harvesting and resource extraction to be directed to best advantage to DND, 
including both current use of the area and its future development. 


b. Environmental Management Plan. An Environmental Management Plan will 
provide the vehicle for a well-reasoned approach to preserving the environment 
and ecological balance of an area without seriously constraining its use for 
military purposes. The advice of environmental/ecological specialists should be 
sought in these matters. While defence primacy of an area must be maintained, 
environmental/ecological considerations can usually be accommodated. 


CHAPTER 2 


INDOOR RANGES 


SECTION 1 

STANDARD 25 M INDOOR RANGE 
GENERAL 
1. This type of range should be adopted wherever possible. Besides the fact that it 
neutralizes the need for a danger area outside the building, this range can be used at any time 
because of the availability of electric lighting. 
2e This section focuses first and foremost on standard ranges. The information not relating 
to standard ranges may be used as a guide when, for various reasons, it is not possible to adopt 


the standard type of range. 


3. The specifications given are those for ranges meeting the standards for .22 in, 6.5 mm, 9 
mm and .38 calibre ammunition. 


4, Designs for future indoor ranges will have to be developed with modern equipment such 
as the cinetarget in mind. These ranges should also be provided with first-rate ventilation systems 
and offer an appreciable reduction in noise. 


BUILDING DIMENSIONS 


Js The length of the standard range must be 25 m from the firing points to the targets. The 
minimum permissible distance between a firing point and the targets is 10 m. 


6. When no other site is available and it is desired to construct a range shorter than 15 m, 
additional protection must be provided such as a Linatex curtain behind the targets. 


re A waiting area 6 to 10 m deep, where spectators and waiting firers can sit, must be 
provided behind the firing points. The total length of the building will therefore be about 35 m. 


8. The width of the range must be at least 8 m. The space required for a firer is: 
a. 1.5 m between rifles and pistols; 
b. 4.0 m between 84 mm anti-tank guns using 6.5 mm gallery ammunition; and 


c firing positions on the left and right flanks must be at least 1 m from the walls. 


2. If possible, the height of the building should be 2.75 m at the eaves. It should not be less 
than 2.5 m. 


PROTECTION 


10. Stop Butts. For standard ranges the back wall acting as a stop butt must be able to stop 
bullets over an area 4 m high by a width extending 2 m beyond the flank line of fire. If that is not 
possible it will be necessary to protect the ceiling and side walls within the angles referred to in 
paragraph 12 below. The above specifications may be reduced according to the length of the 
range. A height of 2.5 m and a width extending 1.2 m beyond the flank line of fire would be 
suitable for a 15 m range. There must be additional protection behind the targets, however. Such 
protection often takes the form of a 13 mm steel plate that is 2 m high and has a width extending 
at least 0.3 m beyond the flank lines of fire. The wooden butts must have a thickness providing 
the same protection as does 13 mm steel. Joints must be offset from each other to prevent bullets 
from passing through. 


11. Roof. The portion of the roof within an angle of 125 mils from the line of sight must be 
adequately protected. Protection shall take the form of a 13 mm steel plate or equivalent fixed to 
the underside of the roof trusses. To prevent backsplash this plate must be covered with 2.5 cm 
of timber. 


12. Side Walls: 


a. A standard range must have as few doors and windows as possible in front of the 
firing points. If there are doors or windows within an angle of 90 mils from the 
line of fire they must be protected to prevent direct hits from passing through 
them. As with the ceiling, a 13 mm steel plate or equivalent covered with 2.5 cm 
timber must be provided. 


b. The same protective measures apply to all wall sections inside the 90 mil angle. 
13. Steel Deflectors: 


a. The continuous pounding of bullets results in the disintegration of the masonry or 
timberwork and renders ceiling light and plumbing fixtures useless. Consequently 
it will be necessary to install a 13 mm steel deflector covered with 2.5 cm thick 
timber. It must be positioned at an angle of 30 to 45 degrees from the angle of 
elevation. The length varies according to need. 


b. Vertical deflectors may be used on the side walls to protect certain pieces of 
equipment. They shall extend at least 60 cm above the targets. 


c. A 10 cm high deflector positioned vertically at the foot of the targets and 
extending from one side wall to the other is required for protection from ricochets 
off the ground. It should be composed of 13 mm thick steel and 2.5 cm thick 
timber. 


BULLET CATCHER 
14. To prevent backsplash and fragments it Is necessary to install a bullet catcher. 


15: Besides traditional methods such as logs and sand, which require considerable 
maintenance and create more flying dust, there are now other types: 


a. Metal plates 13 mm thick installed at an angle of 800 mils. These plates are filled 
with sand. See Figure 2-1. 


b. A single or double Linatex curtain with an additional piece of timber at the stop 
butt. This method is not recommended with .38 wad cutter ammunition. See 
Figure 2-2. 
ce A metal plate curved at the base. See Figure 2-3. 
16. A combination of various methods may be used along with the Linatex to reduce noise, 


ricochets and fragmentation while at the same time providing resistance. 


Le If a sand-filled bullet catcher is used, it is desirable to add 50 per cent sawdust to the sand 
in the part where the bullets penetrate. In addition the sand must be removed or cleaned after 
every 30 000 rounds. 


18. A study has revealed that sand is the best expedient since it is both economical and safe; 
however, when this type of bullet catcher is employed, a more powerful exhaust system will be 
installed to alleviate the dust created. 
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Figure 2-3 


POSITION OF TARGETS 


19. Frames or panels must be provided on which to fix the targets. The frame has 15 cm 
height and it is fixed at 5 cm from the deflector under the targets. The line of sight must be at the 
same level as the barrel of the weapon used. 


FIRING POINTS 


20. The number of firing points varies with the weapon used as specified in paragraph 8 
above and in B-GL-304-003/TS-OA1, Article 305, paragraph 24.a. 


21. As far as possible, approved movable screens should be installed so that the distance 
between firers can be reduced to | m in the case of pistol shooting, for example. Screens must 
conform to revised drawing S-16-1003-14. 


22; All ranges should be provided with movable firing platforms. They should be 2.5 m long, 
1 m wide, 50 cm high in front and 30 cm high at the back. 


23. If possible, a trench should be constructed. It should be 1 m deep and be located at the 25 
m firing point. 


24. There is to be no exposed metal, other than approved stop butts, forward on the firing 
point. 


LIGHTING 


25. Daytime. When possible, targets and firing points should be lit up by means of skylights 
in the roof or side windows. Firers should not be exposed to the direct rays of the sun. Where 
there are windows in the side walls of the building these should be about 1.5 m above the ground 
and in line with the firing points. 


26. Nighttime. Artificial lighting is necessary for night firing. It is the most reliable way to 
obtain constant lighting. For this type of shooting it may be necessary to reduce or cut out natural 
lighting. 


27. Electric wires and electric devices must be optimally protected. They shall be placed 
behind steel deflectors as stipulated in paragraph 13. 


28. A rheostat-assisted lighting system should be provided for all new installations so that 
day or night firing can be simulated. 


29: One reflector spotlight bulb is the recommended minimum for each target. The light must 
be installed so as to keep glare to a minimum. 


PAINTWORK 


30. The stop butt area must be covered with a coat of flat black paint to reduce reflections. 
The same applies to other areas that may produce reflections or glare. All shiny finishes on the 
range should be avoided. 


VENTILATION 


ok. During firing practice a considerable amount of smoke and fumes is given off by the 
ammunition. It is essential, therefore, that first-rate ventilation be provided and be efficient 
enough to perform satisfactorily to meet health and safety requirements. Fresh air should enter 
behind the firing points and leave near the stop butt so that firers breathe as little contaminated 
air as possible. 


HOUSEKEEPING 


a2: In order to protect the health of personnel exposed to lead dust and fumes found in CF 
indoor firing ranges, the following housekeeping measures must be taken: 


a. Floors, walls and firing platforms shall be cleaned after each firing day. Wet 
methods or a vacuum will be used. During clean-up, personnel must wear 
approved respiratory protective equipment (NSN 4240-21-899-8588-Respirators, 
Toxic Dust) and disposable coveralls (NSN 8415-21-884-3068). 


b. The use of indoor firing ranges for storage of excess supplies like tables or chairs 
is prohibited. 
c The ventilation shall be activated whenever the range is in use. Furthermore, the 


ventilation system shall be in operation during cleanup and remain in operation 
for at least one hour after clean-up is terminated. 


d. Table tops and firing platforms shall be constructed of smooth, impervious 
material to permit thorough cleaning of surfaces immediately after range use. 


e. The use of cloth bedding and mattresses for firing surfaces is forbidden. Only 
nonabsorbent, easily cleanable rest pads are authorized. 


f. A sign warning of a potential lead hazard shall be posted in all indoor ranges. 
NOISE REDUCTION 
Oo: An adequate layer of soundproofing should be installed wherever possible to bring about 


an appreciable reduction in noise levels. 


34. A Linatex curtain behind the targets will also help to diminish noise. 


WAITING AREA 


35. The waiting area is the area specifically designated to allow the next relay of firers to 
assemble and get ready. 


36. It is preferable that this area be in a separate room with direct access to the rear of the 
firing area. If the waiting area must be located in the same room, the two areas should be 
separated by a partition with a single opening. This opening should be the width of a door and 
provide access to the rear of the firing area. 


ACCESS 


Eye The doors providing access to the range in front of the firing points should be used almost 
exclusively as emergency exits. 


38. | These doors should open and lock from the inside only. 


39. The range rules should stipulate that the Range Safety Officer personally checks the locks 
before firing practice is begun. 


STOREROOM 
40. Each range should have a storeroom for equipment such as targets and the cinetarget. 
4]. This room may be located in front of the firing points but must conform to the 


specifications indicated in paragraphs 37 to 39 above. 


42. This room should have a second exit for personnel safety and to conform to fire safety 
regulations. 


MODERN TECHNOLOGY 

43. Modern technology can bring about major improvements to new ranges. It would be 
desirable to use this technology especially in the areas of safety, lighting, ventilation, noise 
reduction and upgrading of equipment. 

RANGES INSIDE AN APPROPRIATE BUILDING 


44. A range may also be set up in a gymnasium, drill hall or any other appropriate building. 


45. To allow the building to perform its normal functions, the targets and firing points should 
ordinarily be movable. 


46. Figure 2-4 shows a combined bullet catcher and target stand for .22 in. ammunition fire. 


47. The general principles and the principles relating to safety are the same as for standard 
ranges. Because of the safety problems that may arise, however, it is not advisable to set up this 
type of range. 


48. In view of the foregoing, NDHQ would be very reluctant to grant a permit for this type of 
range. 


PENETRATION OF 22-INCH AMMUNITION 


49. Although new ranges must be constructed to handle 9 mm calibre ammunition, some 
existing ranges can take only .22 ammunition. 


50. The power of the various types of .22 calibre ammunition varies considerably according 
to the manufacturer. 
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Figure 2-4 Combined Bullet Catcher and Target Stand 


51. The materials listed below, in the thicknesses indicated, withstand direct hits from .22 
calibre ammunition: 


a. 11 cm of brick or concrete covered by a 5 cm thick plank; 

b. 30 cm of earth or sand between 5 cm thick wooden panels; 

C 15 cm of gravel between 5 cm thick wooden panels; 

d. 7.5 cm of shingle, pebbles or granite between 5 cm thick wooden panels; 
€: a 3 mm Steel plate covered by 2.5 cm thick planking; and 


f. 18 cm of hard timber. 


SECTION 2 
AFV MINI-RANGE 
GENERAL 


1. Miniature ranges for armoured vehicles are now seeing the use of a laser firing technique. 
This type of range differs from the others, therefore, in that it does not require a stop butt or a 
bullet catcher as such. 


2. B-GL-304-003/TS-OA1, Chapter 6, Section 4 and Chapter 12, and CFTO C-02-040- 
002/TS-001 provide details on laser safety and laser hazards. 


SITE 


3: Miniature ranges are normally located inside buildings, although there are a few ranges 
located outdoors. 


4, Any building large enough to accommodate a mockup or the equipment is acceptable. 
Thus it might be a lecture room or hangar. 


5. The site chosen must allow armoured vehicles to enter, ie the doors must be large enough 
and the floor strong enough. 


6. Neither the ground nor the walls should have a surface that reflects the light. All shiny 
objects such as stones, windows and metal objects must be removed from the range before firing 
begins. When the walls are painted, a flat finish should be used. 


th If a Class III laser is used indoors, the room must be without windows and all doors must 
be shut. In addition there must be a light or a sound system to indicate that the laser is in 
operation. 


8. Whether the range is indoors or outdoors, it must have a wall or fence to indicate its 
boundaries. Signs can also be placed where there is no wall. 


9: As far as possible, outdoor ranges should be flat. One should never have an ascending 
angle of elevation. 


DANGER AREA 


10. There is no danger area as there is for the other types of range. Measures must be taken, 
however, to ensure that no one is exposed to the laser beams. A screen must be located behind 
the targets to stop the laser beams. A butt, wall or any other kind of screen could be used for the 


purpose. 


SIGNBOARDS - FLAGS 
Le: As with the other range types, appropriate flags must be used. 


2s Special signboards must be placed around the range. See Figure 2-5 for a base symbol 
example. Figure 12-1 in B-GL-304-003/TS-0A1 also shows some signboards. 


FIRING POINT 


13. A white line must indicate the spot where the AFV should be positioned so that the same 
firing distance is maintained, although the position may vary according to the type of vehicle. 
Other lines may be marked out if the range consists of a mockup that is not a permanent fixture. 


14. When the AFV is positioned with its front pointing down range, the centre of the hub cap 
of the second wheel on tracked vehicles, and the centre of the hub cap of the front wheel on 
wheeled vehicles, must be aligned exactly with the AFV positioning line. 


MOCKUP 
lie Some mockups come complete and the use has only to follow the assembly instructions. 
16. A unit may also construct its own mockup. This must be done to scale, with the scale 


being compatible with the type of apparatus used for the laser. Figure 2-6 indicates the distances 
for a miniature range. 


Figure 2-5 Laser Warning Sign 
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Figure 2-6 Leopard C1 Scale Range 
TARGETS 


ga Targets for a miniature laser range may be developed on site, although targets are also 
available through the supply system. For more information see Chapter 11. 


18. Targets bigger than the laser ray are safest. 


19. Targets must be mat (non-reflective) and non-inflammable. 


CHAPTER 3 


CLASSIFICATION/SHOOT TO LIVE RANGES 


SECTION 1 
GENERAL 
INTRODUCTION 
ie This chapter includes information for planning new "shoot to live" classification ranges 


or checking the arrangement of existing ones. It includes sufficient data for selecting sites that 
have optimum utilization potential while meeting established safety standards. 


Ze Certain specifications are given to help determine the size of the site appropriate for a 
particular range. They may also be used to check whether installations such as butts have been 
affected by weather or erosion. 


3. Detailed technical specifications for permanent ranges are a CE responsibility and may be 
obtained on request from NDHQ/DCEDE. 


SECTION 2 
25 METRE OUTDOOR RANGES 
INTRODUCTION 
1. Outdoor ranges have a number of advantages over indoor ranges: natural lighting, wind 


conditions, minimal construction costs and a high capacity for using mechanical or moving 
targets. 


2s It is possible to use almost any hand-held weapon on a 25 m range. 
SITE SELECTION 
a If possible the range should face north. 


4, An uphill line of sight must be avoided. 


3: The ideal site for a 25 m range should provide maximum accessibility and safety and 
minimal inconvenience resulting from firing practice. 


TYPES OF RANGE 
6. The two main types of 25 m outdoor range are: 
a. Type 1: Range with no danger area. 


b. Type 2: Range with a danger area. 
TYPE 1: RANGE WITH NO DANGER AREA 
CONSTRUCTION 
di Given the noise caused by a range of this type, it is important that it be situated at least 
400 m from residential housing, hospitals and other buildings to avoid complaints about noise of 


weapon fire. 


8. The foregoing are the minimum measures required. It would be worthwhile to increase 
them, especially when the normal danger area extends into urban areas. 


a: Figure 3-1 gives two sectional representations of a 25 m range with no danger area. 


10. Subject to the general plan illustrated above, construction details are left to the discretion 
of CE, who must take into account the peculiarities of the site when selecting materials, etc. 


DATUM LINE 


11. The datum line for all elevations corresponds to the top of the target slot. 
STOP BUTT WALL 
12. As shown in Figure 3-1, the minimum height is 5.5 m. If there is no ricochet pit the 


height shall be 7.3 m. The length varies with the number of firing points. 


BULLET CATCHER 
ee Bullet catchers have become necessary since most natural stop butts are too hard. 
14. The inside of a bullet catcher may be made of clay, sand or any other available material. 


The outside, on the other hand, must consist of a material that prevents ricochets and backsplash, 
such as sand mixed with sawdust. 
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A 25 Metre Range with no Danger Area 


Figure 3-1 


LS. The concrete walls of the bullet catcher shall be faced with a minimum 7.5 cm thickness 
of pressure treated wood with a 5.0 cm air void which will reduce ricochet and backsplash. A 
length of timber should also be fixed to the bullet catcher base. 


16. In winter, when the earth and/or sand are frozen, it may be useful to scrape the bullet 
catcher to avoid ricochets. 


TARGET SLOT 

ee This should be built immediately in front of the bullet catcher. It should extend 
approximately | m from each end of the bullet catcher. The target slot will have 5 cm wide and 
15 cm deep. 

TARGET TRENCH 


18. This is constructed to accommodate snap-shooting apparatus. The length is the same as 
that of the target slot. 


RICOCHET PIT 
1: This shall slope from the 25 m firing point to the target trench, reaching a depth of 2 m. 


20. The surface of the pit should be turfed or covered with sand and free from stones or any 
other material likely to cause ricochets. 


21. The bottom of the pit shall be connected to the target trench by a wooden staircase so that 
firers can go straight to the targets. Concrete or other materials that may cause ricochets shall be 
avoided. 


FIRING POINTS 


22. A fire trench is recommended at the 25 m point. This would allow firing in other than the 
prone position. 


pee Each firing position must, as far as possible, be turfed. It must be at least 3 metres long 
for prone position firing. The distance between firing positions shall be: 


a. rifle and pistol: 1.5 m; 
b. LMG: 2.0 m; 

Cc. SMG: 3.5 m; 

d. GPMG: 4.0 m; and 


€; 84 mm anti-tank guns using 6.5 mm gallery ammunition: 4.0 m. 


24. A 2 metre strip shall be levelled up across the ricochet pit for pistol firing. The strip is 
usually located at the 20 m and 15 m firing points. The front edge of the strip must be the 
required distance from the targets. 


WING WALLS 
25. Angular wing walls, as depicted in Figure 3-1, shall extend 6.7 m beyond the stop butt. 
Wing walls shall be covered with 5.0 cm pressure treated wood to reduce ricochet and 


backsplash. 


26. | When two 25 m ranges are constructed back to back the wing walls are merely an 
extension of the stop butt wall. 


RANGE WITH NATURAL STOP BUTT 


2s When a natural stop butt such as a vertical cliff, a sand quarry or a wall with the required 
dimensions is available, a range can be constructed at little expense. 


28. As far as possible this type of range should be equipped with a ricochet pit. In the absence 
of a ricochet pit the stop butt wall will have to be raised. 


29. The height of the stop butt also depends on its slope, as follows: 


a. When the angle of the slope is not more than 180 mils (10°) from the vertical, the 
height shall be 6.7 m if there is a ricochet pit and 9.1 m if there is not. See Figure 
3-2. 

b. If the slope is not more than 533 mils (30°) from the vertical, the height shall be 


9.1 m with a ricochet pit and 12.2 m without one. 
POSITION OF TARGETS 
30. Careful attention should be paid to the position of the targets. A target slot and a target 
trench should be provided for all targets in current use. The habit of placing targets at various 


heights leads to high, poorly directed shots that are directed over the stop butt wall. 


=e No target shall be positioned within 1.2 m of either end of the bullet catcher. 


30° — 533 MILS 


10° — 180 MILS 


Figure 3-2 


Natural Stop Butt 


TARGET STORE 


SPE Unless there is a suitable building close to the range, a sufficiently large space should be 
provided for storing and repairing targets. 


TROOP SHELTER 
sos Each 25 m range must be provided with a shelter equipped with lighting for the troops. 


34. The most suitable location is on one of the flanks behind the firing point. The back of the 
shelter should face the prevailing wind. It should be closed on all sides except the front so that 
the troops can see the targets from inside. As far as possible the shelter should not be erected 
immediately behind the firing point. 


epee Tiered seating may be provided inside the shelter so that people can watch the firing in 
comfort. The seating will also be useful for courses and demonstrations. 


TYPE 2: RANGE WITH DANGER AREA 
GENERAL 


36. When it is not desired or not possible to construct a complete stop butt as indicated for 
Type 1, a danger area behind the targets is required. See B-GL-304-003/TS-0A1, Chapter 2, for 
safety requirements and the template. 


37, Except with respect to the stop butt and danger area, the principles outlined for the 25 m 
outdoor range with no danger area apply. 


38. If there is non-military land in the danger area, all the affected owners and tenants will 
have to give their written consent before NDHQ can approve the construction of the range. 


SITE 


39. At the time the range site is selected, make sure that the area contains no buildings or 
main highways. It is vitally important to know whether there might be people in the danger area 
during firing practices. Minor roads, pathways, etc, where there is next to no traffic, do not, 
however, constitute a complete obstacle to construction of a range even though they are not 
desirable. In such cases sentries would have to be posted to keep watch during firing practices. It 
might be necessary to interrupt fire to allow pedestrians or vehicles to cross the danger area. In 
some cases barriers and warning signs are sufficient. 


STOP BUTT 


AO. Although a stop butt behind the targets is not absolutely essential, it is nevertheless very 
desirable. The stop butt should be at least 2 m high and extend 2 m beyond the flank targets. 


41. Ricochets are the main source of danger on ranges. It is important, therefore, to make 
every effort to catch as many bullets as possible with the stop butt. 


SECTION 3 
300-600 OR 1000 METRE STANDARD CLASSIFICATION RANGE 
GENERAL 


1. Standard classification ranges must have 15, 20 or more lanes, and are classified in three 
types according to their use: 


a. 300 Metres. This type of range is adequate for the firing of the C1, C7 and C8. To 
satisfy the requirement of "Shoot to Live", it is necessary to have a start line on 
the ground at 400 metres from the target. 


b. 600 Metres. This type of range is necessary for the use of the C2 and C9 when 
firing beyond 300 metres. 


c 1000 Metres. This type of range is required in order to accommodate C3 live 
firing. 
23 The ideal site will be a dry, level piece of ground. Rocky, swampy or uneven ground is 


difficult to prepare for construction of the range. In addition it is often difficult to use if not 
dangerous. Another reason to avoid rocky ground is the increased risk of ricochets and the 
greater cost of constructing the gallery and the stop butt. 


3. Damp ground is not suitable because of: 
a. the risk of flooding after a heavy rainfall; 
b. construction difficulties; and 
c. the difficulty of walking on the range. 
4, An elevation in the direction of the line of sight tends to increase the number and range of 


ricochets. It is important, therefore, to know the natural elevation of the line of sight in order to 
determine the maximum height and distance of the path of a bullet. 


J: If possible, the range should be situated facing north. The firers will then be less 
distracted by the direct rays of the sun and by shadows on the targets. 


6. The site chosen for the range should enable a complete danger area to be set up for the 
7.62 mm rifle as illustrated in Figure 3-3 and/or for the 5.56 mm as illustrated in Figure 3-4. 


DETERMINING THE DIMENSIONS OF THE DANGER AREA 


ie The following dimensions apply to a level range using 5.56 mm ammunition and a 
maximum angle of quadrant elevation of 89 mils. B-GL-304-003/TS-OA1 gives the danger area 
templates for the various categories of ammunition. These templates are annexed to Chapter 2. 


8. For this type of range the danger area starts at the most advanced firing point and extends 
over a distance of 2 400 m from the target line. 


9. To calculate the width, first add up the firing lane widths based on a centre-to-centre 
distance of 4 m between lanes. Table 3-1 (c) gives a width based on the number of firers. 


10. To the overall width of the firing lanes we add 200 m on each side for the first 300 metres 
of the danger area, starting at the most advanced firing point (100 m). See Figure 3-4. From this 
point we draw a straight line linking up the following points: 1 800 m behind the targets and 350 
m outside the firing lanes. For the last 600 m of the danger area the total width outside the firing 
lanes must be reduced to 250 m. 


11. Once the danger area template is established there should be no buildings, roads or 
pathways in this area. If roads or pathways do cross the danger area it Is imperative that they be 
closed during firing practices. 
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Figure 3-3 Gallery Range Template, 7.62 mm 


MAXIMUM HEIGHT 2400 m 


OF BULLET=125 m 
HAUTEUR MAXIMUM 
DE LA BALLE=125 m 


1800 m 


DIRECTION OF FIRE 


TARGET LINE 
LIGNE DES CIBLES 


MOST ADVANCED ~~ \ 
FIRING POINT 
POINT DE FEU \ 


LE PLUS AVANCE——_—>_ \ ee 


FIRING POINTS 
100 m STEPS 
POINTS DE FEU 
PAR 100 m 


REAR MOST 
FIRING POINT 
POINT DE FEU 
ARRIERE 


WIDTH OF 
FIRING LANES — 
LARGEUR DES 

COULOIRS DE TIR 


GALLERY RANGE 
CHAMP DE TIR AVEC BUTTE 
MAXIMUM QUADRANT ELEVATION = 89 MILS 
ANGLE DE TIR DE NIVEAU MAXIMUM = 89 MILS 
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Firing Point 


Table 3-1 Dimensions of Danger Area for a 5.56 mm Gallery Type Classification Range 
ADJOINING RANGES 


ez If it is desired to construct two or more ranges on adjoining sites, the area of land required 
can be reduced considerably by an arrangement whereby their respective lines of fire converge. 
Example 2 of Figure 3-5 gives a clear representation of the area of land required for making the 
ranges converge by comparing it with the area taken up by parallel ranges (Example 1 of Figure 
3-5). 


13, Maximum reduction of the danger area will be achieved if the axis of the two danger area 
traces are applied to the map during the planning stage in order to determine the positioning of 
the adjoining ranges so that they use up as little space as possible. 


Figure 3-5 Danger Areas for Adjoining Ranges 


14. A reduction in the space required for the danger area of parallel ranges can be achieved by 
applying the danger area traces of both ranges and noting which firing points lie outside the trace 
of the parallel range. If the result is 300 m, for example, an entry may be made in the Range 
Standing Orders to the effect that firing points used simultaneously on these ranges may be 
separated by a distance of 300 m. At the planning stage, if parallel ranges are to be set up, these 
must be positioned with the required distance between them to permit simultaneous use as 
illustrated in Example 3 of Figure 3-5. 


REDUCTION IN DANGER AREA 


LD: A reduction in the size of the danger area may be considered when there is a steep hill 
immediately behind the targets. If the hill rises vertically, or with not less than a 3:2 slope (angle 
of 1 000 mils) in relation to the horizontal, to a height of 45 m above the line of sight, no danger 
area is required beyond that line. 


16. If there is a hill or cliff rising to a height of 90 m above the line of sight close to the 
targets, a danger area behind the hill or cliff is not necessary. It is important, however, to watch 
ricochets or falling rocks in the case of cliffs situated very close to the top butt. 


17. In general a reduction in danger area is not justified if the hill does not meet the above 
criteria. See Figure 3-6. The value of a hill is usually over-estimated because: 


a. It is regarded as a natural stop butt for bullets fired too high. People forget about 
ricochets, however. 


b. Its height is measured from the horizontal and not the line of sight. This may 
reduce the effective height considerably. 


18. When a reduction in danger area seems justified but does not conform to the standards 
referred to above, the case must be presented to NDHQ for a decision. 
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Line of Sight and Possible Trajectories 


Figure 3-6 


HOLLOW SITE 
19. Hollow sites have certain drawbacks: 
a. Unless the hollow part of the site is shallow enough to allow a firing point to be 


set up that provides a level line of sight, the shorter distances will have an uphill 
line of sight, thus causing an increase in the ricochets' range. 


b. It is difficult to position the target frames in such a way that the distance between 
the bottom of the targets and the crest of the mantlet is the same for all firing 
positions. 

20. The problems created by hollow sites are illustrated in Figure 3-7. It is possible to avoid 


the ones arising at the mantlet and target frames, as indicated in Examples 2 and 3, by lowering 
the target frames and increasing the length of the target stands, as shown in Example 4. 


STOP BUTTS 


21; A standard classification range should always have a stop butt behind the targets not only 
to stop the vast number of bullets but to enable the markers to see, with some exactness, where 
the bullet struck. Strictly speaking, however, this butt would not be necessary in locations where 
there is a complete danger area. 


22; An artificial stop butt is a bank built immediately behind the targets. It is free of stones 
and other hard materials and meets the following requirements: 


a. Height. The top of the butt must rise at least 1.2 m above the line of sight in the 
case of 1.8 m targets regardless of the firing position. See Annex A. 


b. Length. The length of the crest of the stop butt depends on the number of targets 
required. It must extend at least 6 m beyond the outer edges of the flank targets. 
For a 20 target range the length will therefore be approximately 90 m. 


c Thickness. The crest line of the stop butt must be level and at least 1.5 m thick. 
The thickness at the base will depend on the slope. 
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Effect of a Hollow Site 


Figure 3-7 


Slope. The slope should be 3:2 (1 000 mils). It must not be less than 1:1 (800 
mils). Right-angle brackets may be placed on the slope to preserve it. The slope at 
the ends of the stop butt may be at the natural angle of repose of the material used. 


Position in Relation to Targets. The distance between the targets and the stop 
butt can vary with the material used. When the stop butt is made of sand or earth, 
without stones or pebbles, it may be positioned less than 5 m from the targets. On 
the other hand, if there is a risk of backsplash, the safety of the markers is also at 
risk and the distance shall be at least 30 m. It should be noted that when there is a 
distance of about 30 m, a 25 m range can be set up. It is sometimes helpful, 
therefore, to install the stop butt 30 m from the targets. It then becomes necessary 
to build a stand for the targets. 


Bullet Catcher. When the stop butt is made of shingle or some other hard 
material, a sand bullet catcher must be provided. It should be installed behind the 
targets as illustrated in Figure 3-8. The bullet catcher serves to prevent backsplash 
while at the same time facilitating marking. 


PICKETS 
PIQUETS 


SECTION FRONT VIEW 
VUE DE PROFIL VUE DE FACE 


BOX FORMED BY THICK BOARDS 
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BOITE EN PLANCHES EPAISSES 
REMPLIE DE SABLE 


Figure 3-8 


Bullet Catcher 


Zo. A natural stop butt is formed by a steep hill situated immediately behind the targets. It 
may sometimes be necessary to work the ground mechanically to meet the same requirements as 
those for an artificial stop butt. 


24. The area of sand where bullets hit the stop butt must be changed when 100 000 rounds 
have been shot at the target. 


TARGET NUMBERS 


25. It is customary to number targets from the left. The numbers are placed along the crest of 
the stop butt in line with the firing position and target. 


26. The numbers must be painted at least 1.5 m high on a 2 x 2 m background, as follows: 
a. Target No. 1: white on black; 
b. Target No. 2: black on yellow; 
c Target No. 3: white on red; 
d. Target No. 4: same as No. 1; and 
e. Target No. 5: same as No. 2, etc. 
GALLERY 
pp The following paragraphs explain the requirements for constructing the gallery. Figure 3- 


9 shows the type of gallery suitable for classification ranges. The following criteria must be met: 


a. 


The gallery must be exactly at right angles to the axis of the range. With certain 
exceptions it is also important that the gallery and the stop butt be parallel. 


Sufficient protection must be provided to ensure the safety of the markers. 


To facilitate marking the markers should be able to see where the bullets strike the 
stop butt. 


The lower portion of the target, when raised, shall be clearly visible from all firing 
positions. See Figure 3-7. 


The roof of the gallery should slope slightly towards the targets (slope 1:12) so as 
to prevent ricochets from the roof from striking the targets. 
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Marker's Gallery (Concrete) 


Figure 3-9 


28. When the ground between the farthest firing point and the gallery is level, the latter may 
be built either above or below ground level. This also applies when there is a slight downward 
slope to the stop butt. If the line of sight is uphill towards the gallery, thus increasing the ricochet 
distances, the gallery should be built below ground level unless the nature of the sub-soil or 
drainage difficulties make it impracticable. 


29: A disadvantage of building the gallery below ground level is that a greater number of low 
shots would ricochet off the ground, whereas with the above-ground gallery they would be 
caught by the mantlet. A good way of reducing the number of ricochets is to remove the soil 
between the gallery and the 100 m firing point and use it to form the stop butt. 


30. Overhead cover for the markers should be 1.95 m high so that the markers can stand up 
inside. It should have a depth of 1.1 m and extend the entire length of the gallery. Preferably 
made of reinforced concrete, it should be 8 cm thick, covered with 15 cm of earth and adequately 
supported. 


et A small seat for each marker should be fixed to the gallery wall. 


32; A space must be provided on or inside the wall of the stop butt for installing one or more 
telephones. 


MANTLET 


BP The purpose of the mantlet is to provide additional protection for the marker's gallery and 
reduce the number of ricochets from low shots. It consists of a minimum of 1.5 m of earth over 
its entire length. See Figure 3-9. 


34. The top of the mantlet must not be less than 8 cm below the bottom of the targets when 
these are in the correct position for firing. It may be necessary to increase this distance if the line 
of sight is slightly uphill, so that a gap between the target and the mantlet can be seen from all 
firing positions. See also Figure 3-7. 


33. The front slope of the mantlet must be 2:3 (500 mils) from the ground to the top. 


36. To ensure that the correct height and width are maintained, the top of the mantlet shall be 
marked off by means of a vertically positioned piece of timber to prevent the condition illustrated 
in Figure 3-10, ie, the formation of scoops, which cause ricochets in all directions and create the 
potential for bullets to penetrate into the gallery. 
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Figure 3-10 Formation of Scoops on Mantlet 


TARGET FRAME 


O72 The target frame that best fulfils our needs is the Hythe type, as shown in Figure 3-11. 
This type is made of steel and comes as a complete unit ready to be installed. 


38. The centre of the target frames must be at least 2.1 m away from the gallery wall behind 
the marker's seat. 


FIRING POINTS 


39. Firing points on classification ranges are at 100, 200, 300, 400, 500 and 600 m. Some 
classification ranges have firing points at up to 1 000 m. 


AO. It is important that the firing points be perpendicular to the centre line of the range. 


41. The firing points should be on ground level if possible. Platforms should be used only if 
the ground is hollow or swampy. 


42. Firing points shall conform to the following dimensions: 
a. Length. This depends on the number of firers which are to be spaced 4 m apart. 
b. Width. The width should be at least 3 m so that prone position firing is possible. 
er Slope. The firing point should have a slope whereby the front is 25 cm higher than 
the rear. 
43. The ground between the firing points and targets must be free from hard surfaces, huge 


rocks, outcroppings or any other ricochet- or backsplash- inducing surfaces. Any obstacles must 
be faced with 75 mm of pressure treated wood. 


44. Turf provides a good surface for a firing point. Firing positions must be free of any 
material which might cause ricochets. 


45. Pegs should give an accurate indication of the distance between the firing point and the 
target. They should be painted the same colour as the target number background (see paragraphs 
68 and 69). 
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Figure 3-11 Hythe Pattern Target Frame 


TELEPHONES 


46. It is most important to equip the ranges with a suitable and efficient telephone system. In 
addition to facilitating firing instruction, a good telephone system saves a great deal of time and 
markedly reduces the risk of accidents. 


47. One circuit linking the centre of the firing points to the centre of the gallery is generally 
sufficient for a range with up to 16 targets even if 12 were the optimum number. It is advisable to 
add a circuit for each additional 8 targets. An 18-target range, for instance, should have 
telephones opposite targets 6 and 12, thereby providing an even distribution. 


48. | Telephones should be placed in wooden or metal boxes in locations providing optimal 
protection from bullets and the weather. 


49. In the case of new ranges, the telephone cables should be laid underground. An intercom 
system for the gallery and/or firing points may also be set up, especially if there is a large number 
of targets. 


TARGET STORE AND WORKSHOP 


50. If the range has fewer than 12 targets, a single facility can serve as both target store and 
workshop. If there are more targets it is advisable to have two buildings, one for storing the 
targets and one for the workshop. 


51. The target store and workshop may be located either at one of the ends or in the centre of 
the gallery as long as proper protection is provided. In some cases the workshop may be outside 
the danger area - at the entrance to the range, for example. 


D2: The target store and workshop must be sufficiently large to house all the equipment. The 
workshop must contain a large horizontal table, a carpenter's bench, cupboards, a telephone line 
to the gallery, heating and lighting facilities, hydro and water. 


DANGER FLAGS AND WARNING SIGNS 
D3: All classification ranges must be provided with the following warning and control flags: 


a. a2 x 2 mred warning flag on a 9 m flagstaff in a conspicuous place on or near the 
stop butt to indicate that the range is in use; 


b. 1 x 1.25 m red and green command flags. Some should be at one end of the 
gallery while others should be on portable poles for use on the firing points. Each 
firing point shall be equipped with a permanent socket; and 


C. 2 x 2 mred warning flags on flagstaff s erected in locations where the flag 
described in paragraph 96a above is not visible and where it is considered 
important to indicate that a firing practice is in progress. 


54. In cases where it is considered important to place warning signs on the boundaries of the 
danger area, the signs are provided by the Supply Section. 


55. The responsibility for deciding where the above-mentioned flags and warning signs are to 
be placed rests with the Board of Officers responsible for the range, or, where there is no such 
board, the Command, Base Commander or any other senior officer responsible for the range. 


56. Further details on flags and signs are given in Chapter 11 and in B-GL-304-003/TS-0A1, 
Chapter 1, Section 3. 


TROOP SHELTER 

DT: All classification ranges must include a troop shelter. The shelter should be in an 
appropriate location outside the danger area. It should be equipped with fixed bench seating and 
have heating and lighting facilities. 


LATRINE FACILITIES 


58. Latrine facilities comprising toilets and drinking water should be provided on all ranges. 
Sinks should be included where possible. 
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Mechanical Target 


Figure 3-12 


REMOTE CONTROL TARGETS 


59. It is possible to adapt gallery ranges to include permanent remote control targets without 
major changes being necessary. 


60. Figure 3-12 shows a method of modifying a gallery range to include remote control 
targets. The existing mantlet has to be extended and a ditch has to be dug for the target on top. 
The ditch has to be provided with cement base. A drainage system must be included and 
overhead protection should be added. 


61. Since the purpose of this chapter was not to discuss remote control targets, the preceding 
example is meant only as an indication that they exist. When it comes to building new ranges, on 
the other hand, it is advisable to keep in mind the possibility of having remote control targets 
some time in the future. 


SECTION 4 
NON-STANDARD CLASSIFICATION RANGES 
AUSTERE RANGE 


1. The austere range differs from the standard range in terms of lower cost, the temporary 
status and the simplicity of installation. On some austere ranges there are only firing points and 
slot targets. 


2s The stop butt is not absolutely necessary because the field firing template is used but it is 
preferred to reduce the possibility of ricochets and to help instructors to determine where the 
round strikes the target. 


RANGE WITH DEFLECTORS 


a: Where it is not possible to have a full danger area, a range with deflectors can be 
considered as a classification range. This type of range, normally 300 metres, is recommended in 
terms of purchase or lease of the land but the savings are negligible because of the high cost of 
construction. 


4. The deflectors must be installed above the firers to ensure that a high shot cannot reach 
further than the stop butt. The deflectors must be faced to ensure that ricochets are not possible. 
An earth or concrete wall must be erected and protected, if applicable, on each side of the range. 
See Figure 3-13. 
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Figure 3-13. 300 m Range with Deflectors 


3: The firing positions and the facilities on this type of range are similar to the ones on 
standard classification ranges. Because the range is in a closed area, it is suitable to have pop up 
targets, which will eliminate the necessity of the stop butt. 


SECTION 5 
INDIVIDUAL TEAM BATTLE SHOOTING RANGE 
GENERAL 
1. Unlike gallery ranges, these have no precise construction specifications. This means that 
every base unit is free to set up an individual/team battle shooting range that is completely 
different from any other. 


2: Since the aim is to be realistic, sound effects such as battle noises may be added. 


Bs These ranges are not built to be permanent. On the other hand, all the installations are not 
necessarily moved around with every new firing practice. 


4, In addition to realism, these types of fire should serve to evaluate a serviceman's potential 
for determining and selecting targets. 


SITE 


a The ground should be relatively flat and well drained. As far as possible it should be free 
from stones and other materials that might cause ricochets. 


6. As far as possible the ground should be left in its natural state so that it looks like a battle 
ground containing obstacles, trenches, etc. 


Vi The range should be 350 m long with 25-metre wide lanes. Pegs, a wire or some other 
expedient may be used to mark the boundaries of these lanes. Figure 3-14 gives an indication of 
such a range. 
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Figure 3-14 Team Battle Shooting Range 


8. The required danger area varies according to the maximum angle of sight used by each of 
the firers. The template used is the template applicable to field firing. Chapter 2 of B-GL-304- 
003/TS-OA1 gives specifications on firing templates. 


TARGETS 


o Several different types of target must be used, including both fixed and moving targets. 
The latter may be radio controlled. Some fixed targets will be hand made. See Chapter 11. 


10. —_ It would be expedient to move targets a few metres with every new firing practice in 
order to increase the challenge and avoid the effects of habit. 


COMMUNICATION 
11. All field firing ranges must have a radio or telephone communication system. The 


communication plan should permit the OIC Exercise to be in communication with all personnel 
under his or her responsibility. 


12: The wire for telephone communication should be laid underground when possible. 
CONTROL TOWER 
13. The OIC Exercise and the RSO must have a full view of the range. A control tower or at 


least a control point must be sited behind the firing area. 


ANNEX A, CHAPTER 3 


ANNEX A 


IMPORTANT SAFETY AND CONSTRUCTION DIMENSIONS STANDARD 
CLASSIFICATION RANGE 


ANNEX A, CHAPTER 3 
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CHAPTER 4 
GRENADE RANGE 
LIVE GRENADE RANGE 


1. A 300 m radius around the throwing bay must be clearly identified as the danger area as 
indicated in B-GL-304-003/TS-0A1, Chapter 2. 


2 This danger area may be demarcated by means of a fence when appropriate. Danger 
warnings and flags should be put up in suitable places to indicate that the range is in operation. 


THROWING BAY 


oF The throwing bay should be built of brick or cement as shown in Figure 4-1. CE is 
responsible for construction standards. 


4, A control tower must be built on all live grenade ranges. This allows the OIC to see 
where the grenades 

fall. 

a: As shown in Figure 4-1, there should be an assembly and/or dispersal shelter, a 


preparation bay and a throwing bay proper in addition to the control tower. The figure contains a 
double model. 


6. One of the rooms may be used as an instruction room, and a special window may be 
installed to allow spectators to see the action of the grenades. 


7. All front walls above the throwing bay shall be covered by pressure treated wood to 
reduce ricochets into the throwing bays or observation areas. 


COMMUNICATIONS 


8. A good communication system is essential for allowing the fire officer to be in 
continuous contact with the various shelters and bays. 


MAINTENANCE 


9. At the completion of the firing exercise, holes in the impact areas must be filled in with 
sand or soil available outside the impact area. No digging in the impact area is to be allowed. 


10. Snow removal on the impact area should be done by base engineers using a vehicle which 
provides protection to the operator. 
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Grenade Throwing Bay 


Figure 4-1 


CHAPTER 5 
GPMG/HMG RANGES 
GENERAL 


1. Although the general purpose machine gun can be used on a gallery range during zeroing, 
its full potential is not utilized in this way. 


2: General purpose and heavy machine guns are ordinarily used on field firing ranges. Since 
these ranges can accommodate the machine guns' effective range and arc of fire they provide a 
much better opportunity for fully utilizing the guns. 


a Ideally the same range should be able to accommodate both types of machine gun. 
SITE 
4. When a site is chosen, the range of the weapons should be taken into account. The 


possible firing points should therefore be planned in advance. From these points it must be 
possible to engage targets corresponding to the maximum effective range of the weapons. 


5: When movements with vehicles are planned one must be sure that the ground is solid 
enough to support manoeuvres over a long period. 


6. The type of site chosen should also be suitable for practices similar to live combat 
situations. 


CONTROL POSTS 

Ts The RSO must take up an ideal position from where he or she can see and control all the 
firing positions and targets. Sometimes a control tower becomes necessary. This tower consists 
of a covered raised platform. Certain other arrangements may be considered. 


RANGE SIGNS 


8. Signs to indicate firing practice must be placed at all locations considered appropriate. In 
certain cases barriers and/or fences must be erected to prevent access to the range. 


9: Poles must be installed at the control point or control tower and at all other locations 
where this is considered necessary for safety reasons. 


10. Additional information on signs, poles and flags may be found in Chapter 11 of this 
volume and in B-GL-304-003/TS-0A1, Chapter 1, articles 116, 117 and 118. 


SHELTER AND TARGET STORE 


i: Depending on the custom at the range it may be found necessary to build a shelter for 
personnel in addition to latrine facilities. The same applies to the construction of a target store 
and/or repair shop. 


12; These facilities should be located outside the danger area and a reasonable distance away 
from the firing points. 


TYPES OF RANGE 
13. Machine gun ranges may be divided into two types according to the firing position: 
a. with stationary firing positions, where weapons may be either tripod- or vehicle- 


mounted; and 
b. with mobile firing positions, where vehicles are used for fire and movement. 
TYPE A: STATIONARY POSITION 


FIRING POSITIONS 


14. When the machine gun is mounted on a tripod it is desirable that each firing position have 
a regular trench or at least a rudimentary trench, built as indicated in Figures 5-1 and 5-2 below. 
These trenches should preferably be permanent. 


1S: Targets, whether they are moving or not, may be engaged from a machine gun mounted 
on a tripod on the ground or mounted on a stationary vehicle. 


16. The distance between firing positions shall be 4 m for GPMGs and 12 m for HMGs. 


DANGER AREA 


i, The templates for GPMG and HMG danger areas, in stationary firing positions, are 
shown in B-GL-304-003/TS-0A1, Chapter 2. 


18. If there is an increase in either the number of firers, stationary targets or moving targets 
the dimensions must be altered accordingly. 
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Figure 5-1 Rudimentary Machine Gun Trench 
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Machine Gun Trench 


ARCS OF FIRE 


19. The arcs of fire are marked out by arc of fire markers. These markers should be placed no 
more than 1 000 m away so that they can be clearly seen by all concerned and there is no 
confusion. Specifications for these markers are given in Chapter 11. 


20. Each firing position should have its own arcs of fire within the arc of fire markers on the 
range. These arcs may be natural or artificial ground marks. 


Zi On permanent ranges, arc of fire boundaries are ordinarily also expressed in degrees or 
mils in relation to the firing point. 


TYPE B: MOBILE POSITION USING VEHICLES 
SITE 


22. | When vehicles are performing fire and movement manoeuvres, the area should be clearly 
identified so that the vehicles do not cross its boundaries. 


DANGER AREA 


oe The danger area templates for GPMG or HMG fire from a mobile position are shown in 
Chapter 2 of B-GL-304-003/TS-0A1. 


24. The danger area increases in proportion to the arc of fire and firing position of each 
vehicle. 


ARCS OF FIRE 


a Besides the information in paragraphs 19 and 21, it should be noted that there may be 
more than one arc of fire marker for every arc of fire. A second or third marker may be necessary 
when the distance is too long for a single marker or when the lie of the ground prevents 
personnel from seeing the arc of fire marker from certain positions. 


26. When there is more than one arc of fire marker, the first has one diagonal bar, the second 
two and so on. When two ranges are adjacent to each other, a marker in the shape of a cross can 
function as the common arc of fire. Figure 11-6 gives an example of this type of arc of fire 
marker. 


CONTROL TOWER 


Da, For fire and movement training, a control tower should be erected in the most suitable 
location so that the RSO can follow the progress of the operations in this location. If there is no 
tower, a control post must be set up. This does not stop the RSO from following the troops 
during the advance. 


28. When the troops are engaged in a battle run a blue and white check flag shall fly below 
the red flag on the control tower pole. 


CHAPTER 6 


TANK AND ANTI-TANK RANGES 


SECTION 1 
GENERAL 
INTRODUCTION 
I Ranges for anti-tank (A/Tk) weapons and those for AFVs have one major feature in 


common: both simulate combat situations involving large areas and targets appropriate to these 
types of weapon. 


De Section 2 of Chapter 2 provides information on miniature ranges. It corresponds to part of 
the training with A/Tk weapons and AFVs. 


>. The main requirements for setting up ranges to be used with standard or practice 
ammunition for A/Tk weapons are: 


a. The site must be large enough to meet the safety requirements relating to the firing 
templates of the weapons used. 


b. The ground should be sufficiently solid to support the movement of vehicles 
where training ranges are concerned. 


C. The tactical position of the targets and their visibility should be sufficient for the 
crew to be able to engage these targets. 


4. It is also necessary to set up obstacles and observation posts in addition to danger signs so 
that unauthorized personnel remain outside the danger area. In some case a fence and/or barriers 
may be necessary. 


SECTION 2 
HAND-HELD ANTI-TANK RANGE 
CHOOSING THE LOCATION 
1. Any site with generally flat ground and a standard danger area for the 84 mm rocket 
launcher may be used as a range. It may also be used to fire M72 rockets and the 21 mm sub- 


calibre which have a smaller template. 


2. When a sub-calibre device is used to fire 6.5 mm ammunition, a standard 15 m indoor or 
outdoor range is sufficient. 


33 On the other hand, when 6.5 mm tracers are used, a gallery type classification range is 
adequate provided tracers are permitted. 


FIRING POSITIONS 
4, A location corresponding to a real tactical position must be sought. 
2: Each firing position consists of a trench or a wall 


large enough for three persons. The positions must be spaced 12 m apart. Figure 6-1 gives an 
example of a firing position with TPT. The firing position must be a splinter-proof shelter. This 
cover must provide the equivalent of at least 50 cm of sand. 


6. When HEAT rounds are used, a firing position as illustrated in Figure 6-2 must be built, 
however very few HEAT rounds will be made available for training. 


q. To prevent a shell from striking the ground directly in front of the firer it is advisable to 
raise the firing position. 


8. The ground behind the fire bay must be free of all obstacles and debris over a distance of 
30 m and within 800 mils (45°) of each side so that there is protection from backblast. If there are 
several targets or there is a moving target, the angle must be increased proportionately. In 
addition, the ground level must drop immediately behind the bay to prevent backblast from being 
deflected or driven forward. 


9. A special bay must be constructed for the firing point officer. It must be located on a 
flank or between two firing bays so that the officer has the best possible control over fire. 


DANGER AREA 
10. The dimensions for the danger area for the M72 and the 84 mm are laid down in B-GL- 
304-003/TS-0A1, Chapter 2. The danger area varies according to the weapon and type of 


ammunition used. 


11. Outdoor arcs of fire must be indicated with arc of fire markers as described in Chapter 11. 
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Figure 6-1 
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Figure 6-2 


12; The outer limits of the danger area must be clearly identified by means of danger signs 
erected in locations considered appropriate. 


FLAGS 


13. Flags must be installed at the entrance to the range, at the firing points, and at all other 
locations where required for reasons of safety as specified in Chapter 1 of B-GL-304-003/TS- 
OA1. The standards for flag pole instruction are set out in Chapter 11 of this volume. 


TARGETS 


14. Where HEAT-T ammunition is used, the target should be made of sufficiently large 
armour plates; armoured vehicle bodies are all designated for this kind of use. If rockets miss the 
target, there should be a sufficiently dense screen to activate the fuse mechanism. An earth 
embankment covered on one side with heavy planking is adequate. This stop butt should be sited 
approximately 15 meters from the target, 6 meters to either flank and 1.8 m above the top of the 
target. 


15. The target is located at 150 to 300 m on the range, but ideally it should be engaged at not 
less than 200 m. 


16. When practice ammunition is fired, the target should reproduce exactly the movements of 
a tank. A driver-operated tank, or a good simulator with the same effect, may be used. Chapter 11 
gives more detailed explanations of targets. 


PERSONNEL - AMMUNITION 

ee A waiting area for personnel must be provided. Ideally there should be a natural hollow or 
mound between the firers and the waiting relays. The waiting area should be located on one of 
the flanks of the firing position, outside the backblast zone and at least 200 m from any targets 


being used. 


18. A heated shelter should be constructed to provide comfort for the troops and to serve as 
an instruction facility. 


19. The ammunition must be protected. A large pit is the minimum requirement. 


SECTION 3 
TOW RANGE 
GENERAL 


1. Any site with reasonably flat ground that can provide an adequate danger area is 
acceptable for TOW anti-tank missiles. Soft ground is preferable to hard ground. 


2: TOW missiles may be fired from any range for standard anti-tank or armoured vehicle 
weapons that meets the requirements for TOW danger areas. 


2: Firing positions must allow firers to follow the missile and target with their eyes at all 
times. Obstacles must therefore be avoided. 


4, A space of at least 9 m between weapons must be observed. 

DANGER AREA 

5. The danger area for the TOW missile is indicated in B-GL-304-003/TS-0A1, Chapter 2. 
6. The ground behind the weapon must be free from all obstacles and debris over a distance 
of 75 m and within 800 mils of each side of the line of fire so that protection from backblast is 
provided. 

FLAGS 


Ts As in the case of hand-held anti-tank ranges, the reader is referred to in Chapter 11 of this 
volume and Chapter 1 of B-GL-304-003/TS-O0A1. 


SITE 
8. The site should meet the criteria set out in paragraph 3 above. 
2: The range limits should be identified and marked as stipulated in Chapter 1, Section 3 of 


B-GL-304-003/TS-OA1I and Chapter 11 of this volume. 
FIRING POSITIONS 


10. Firing positions must have solid bases, be weather-proof and be long enough to 
accommodate the vehicles required for firing. Ideally the vehicles should be spaced 30 m apart. 


11. Each firing point must be clearly identified. 
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Figure 6-3a Range with Fixed Firing Position 


Figure 6-3b Range with Fixed Firing Position 


12. Figures 6-3a and 6-3b give examples of a range and fixed firing positions. 
COMMUNICATIONS 
13. Each firing point must have direct communication with the OIC Range. An additional 


network must be set up for safety. In the case of permanent ranges these systems should also be 
made permanent. 


BUNKERS 


14. Bunkers resistant to shell fragments and direct hits from weapons of all calibres used 
should be constructed on permanent ranges. These bunkers are for the personnel controlling the 
targets. 


SHELTER 


15: A troop shelter should be provided on each of the permanent ranges. It should be able to 
accommodate 40 persons and serve as a lecture or instruction room. The shelter should be heated, 
lit and equipped with latrine facilities. 


STORAGE BUILDING 


16. A storage building to protect, construct and repair targets is desirable. Entering and 
leaving the building with targets must be made easy. 


ARCS OF FIRE 


ee Arcs of fire must mark out the maximum angles of sight. The construction of arcs of fire 
is explained in Chapter 11. 


DANGER AREA 


18. The danger area required for this type of fire is described in the Appendices to Chapter 2 
of B-GL-304-003/TS-0A1. 


19. The template for the danger area varies according to the maximum angle of elevation as 
well as the types of ammunition and targets used. 


SECTION 4 


TANK BATTLE RUN 
GENERAL 
1. In general the principles governing the preceding section also apply to battle runs. 
Be Since this type of range involves a considerable outlay in terms of the purchase of 


equipment and land, maximum use must be made of it. 


SITE 
a The ground must be dry and solid so that tanks do not get bogged down. 
4, The site should also be selected on the basis of the tactics used with the tanks. Slightly 


undulating ground where targets can be engaged at a distance is desirable. The site chosen should 
be suitable for camouflage, defile, tactical assaults, a variety of roads, and any other tactical 
element considered important and achievable. 


3: The training area should be long enough and wide enough to allow an armoured squadron 
to train adequately in it. It must be clearly identified so that there can be no confusion about it. 


DANGER AREA 


6. The danger area is calculated on the basis of the largest angle formed by the arc of fire 
marker and the most forward point in the training area. Figure 6-4 explains the principle. 


TARGETS 
ds Several types of life-size targets, either fixed or moving, may be used. Additional details 


on the targets are given in Chapter 11. Since many types of targets are hand-made, the number 
and position of these targets are limitless. 
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CHAPTER 7 


INDIRECT FIRE RANGE 
SECTION 1 
GENERAL 
INTRODUCTION 
1. Indirect fire ranges require little preparation for use. 
2 Nevertheless, there are three requirements when setting up this type of range: 
a. The site selected must be sufficiently large for the danger areas to meet firing 
requirements. 
b. On limited size ranges specially developed for mortars, the target must always be 


visible from the firing point or the control tower. 

Cc. One or more locations for observers and fire controllers must be provided. These 
must be sufficiently elevated to afford a clear view of the impact area. They must 
also be proofed against all the types of shells fired on the range. 


a Artillery ranges may also be used for mortars that have smaller danger areas. 


4. It may be necessary to set up barriers, sentry posts and danger signs on the range to keep 
unauthorized personnel outside the danger area. 


5: The site must not be a fire hazard. 
6. As explained in Chapter 1, Section 3, of B-GL-304-003/TS-0A1, all danger area 
boundaries must be clearly indicated. The various signs to be posted are described in Chapter 11 
of this volume. 
7. The following should be provided outside the danger area and firing points: 

a. A troop shelter with heating and lighting. 


b. Sanitary facilities. 


c. A dry area for projectiles not used on the firing points (ammo point). 


SECTION 2 
60 MM MORTAR 
GROUND 
1. The range should be at least 1 500 m square. 
2 Arc markers must be set up about 300 m in front of the firing positions. See Chapter 11. 
DANGER AREA 


D: The danger area for the 60 mm mortar is indicated in Chapter 2 of B-GL-304-003/TS- 
OAI. 


4, The safety area extends 300 m behind the firing position. Allowance must be made for 
this fact in the selection of rest areas and other sites specified in paragraph 7. 


FIRING POINT 
J: The mortars must be spaced at least 20 m apart. 
6. A low wall of sandbags, or any other shelter to protect personnel from sudden explosions, 


must be provided. The wall must be situated very close to the firing points. 


SECTION 3 
81 MM MORTAR 
GENERAL 


1. The references to ground and firing points in the preceding section on the 60 mm mortar 
also apply to the 81 mm mortar. 


2 One or more observation posts (OPs) may be necessary. The observer must be able to 
order a correction of fire from his or her position, as shown in Figure 7-1. 


DANGER AREA 


mE The danger area template varies considerably according to the type of ammunition and the 
number of charges used. Chapter 2 of B-GL-304-003/TS-0A1 shows these templates. 
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Figure 7-1 A Good OP 
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To be published later. 


SECTION 4 


120 MM MORTAR 


SECTION 5 
14.5 MM ARTILLERY AND 25 MM MORTAR TRAINER RANGES 
GENERAL 
1. Since the range of these weapons is limited and there is no RSO for firing practice with 
them, it is mandatory that the target area be completely visible from the firing position and/or the 


OP. 


2d Overhead firing is permitted only if the OP is covered with 50 cm of earth or is 
adequately protected in some other way. 


a. A flagpole must be erected in the most advantageous position possible in the range area 
so that a 2 m square flag can be hoisted when the range is in operation. 


4. All range boundaries must be marked as indicated in Chapter 1, Section 3, of B-GL-304- 
003/TS-OA1 and Chapter 11 of this volume. 


CONSTRUCTION 
a: A site at least 1 000 m square should be selected. The whole site must be developed 
according to a scale of 1:10, ie, obstacles, variations in level, surface irregularities and buildings 


must be to scale. See Figure 7-2. 


6. Once the site has been prepared, a map of the area has to be produced to a scale of 1:50 
000 m as follows: 


a. Establish reference points on the ground. 
b. Establish co-ordinates for the map. 
C2 Plot the reference points on a sheet of paper gridded to a scale of 1:50 000. 
d. Fill in the details, including contour lines. 
As A permanent building for storing equipment should be constructed near the firing points. 


Part of the building may also be used as a troop shelter. 


8. OPs may be set up. It is important that communication can be easily established between 
the OPs and firing points. 


oh One or more OPs may be located around the perimeter of the range or within the range 
boundaries. All OP locations must be known in relation to the grid for the range. 


FIRING POSITIONS 


10. Firing positions may be selected for firing into the range area from any direction, 
provided the location selected is on the same grid as is the range. 


11. The location of the firing positions should provide the GPO with a good view of the range 
so that he or she can ensure that no one enters the range. 


DANGER AREA 


12: The danger area for the 14.5 mm shell is indicated in an appendix to Chapter 2 of B-GL- 
304-003/TS-OA1. 
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Figure 7-2 14.5 mm and 25 mm Miniature Range. Scale 1:10 


SECTION 6 
81 MM MORTAR PNEUMATIC TRAINER 
GROUND 
1. The ground must be soft to prolong the useful life of the projectile. 
2. Almost any open site may be used since the maximum range of the projectile is 90 m. 
FLAGS 


3. Red flags should be used to indicate the range boundaries, as specified in Chapter 11. 


SECTION 7 
105 MM AND 155 MM ARTILLERY RANGE 
GROUND 


1. The site must be sufficiently large to include three regimental deployment areas, ie, three 
areas of about 1 km square with access between them. 


Ze A suitable location some 1 500 m in front of the deployment area is required for setting 
up three OPs. 


Ds A target area approximately 3 100 m long by | 600 m wide must be provided. 


4, The site should be sufficiently large for targets to be engaged at least at the mean firing 
range of the weapon with the longest range that can be used. 


DANGER AREA 


D! The danger area for an artillery weapon depends on a number of factors including the 
number of charges, the type of ammunition, the type of ground and the wind force. 


6. Chapter 2 of B-GL-304-003/TS-OA1 describes the danger area templates for the 105 mm 
and 155 mm as used on both hard and soft ground. 


FIRING POSITIONS 


7. Firing positions shall be spaced at least 35 m apart. Dry ground is recommended. 


CHAPTER 8 


AIR DEFENCE RANGE 


SECTION 1 
GENERAL 
INTRODUCTION 


1. Almost any weapon can be used for air defence. In many cases, however, these weapons 
are not very effective. 


Zé Given the long range of certain weapons, it Is strongly recommended that the various 
types of fire be conducted on one and the same range. 


TARGETS 

3. Chapter 11 explains the various targets used for air defence. 

COMMUNICATION 

4, The following is a list of lines of communication or radio-telephone networks that are 


essential to the proper functioning of an air defence range. These lines of communication are 
used when the support of the Air Element is required. 


a. A line linking the range control post to the OIC Exercise or RSO. 
b. A line linking the RSO to each of the officers at the firing points. 
C. A loudspeaker for every officer at a firing point so that the officer can reach the 


guns under his or her control. 


d. A communication link between the RSO and the pilots of the support aircraft. 
€. A telephone hookup to the air control unit or airstrip. 
5. Sometimes additional communication lines have to be set up between the RSO and the 
sentries. 
6. An alternative means of communication must be provided between the RSO and the 


officers at the firing points. 


As When the targets used do not require air support, the link described in 4d and, in some 
cases, the link referred to in 4e is eliminated. 


SECTION 2 
SKEET RANGE 
GENERAL 


1. The skeet range has a two-fold purpose: to allow personnel to practice deflection shooting 
and to provide a recreational activity. 


DANGER AREA 


Ze The danger area must be such that it covers a minimum distance of 200 m from each 
firing point. Danger signs must be posted at the entrance to the danger area and the range flags 
specified in Chapter 11 must be flown from Station No. 4 and the entrance to the range. See 
Figure 8-1. 


LAYOUT AND ADJUSTMENT 


es The range should be laid out as illustrated in Figure 8-1. The two trap houses, which face 
each other, are 36.5 m apart. The left-hand trap house (looking down range) is known as the 
"high" and the right-hand one as the "low" trap house. 


4, The traps should be adjusted so that they will throw a single clay target across the point of 
intersection, which is a point midway between the two trap houses and 5.5 m down range. When 
released from the high trap the clay target should be approximately three metres off the ground 
when it crosses the point of intersection. 


De There are eight firing points, seven of which are equally spaced along the circumference 
of a semicircle whose centre is the point of intersection and whose radius is 19 m. The eighth 
firing point is at the mid-point between the two trap houses. 


6. The deflection board should be placed at the point of intersection. It is made of steel 
piping to eliminate the effects of shot. See Figure 8-2. 


TRAP HOUSES 
Des Trap houses are considered satisfactory if pellets from a direct shot from any firing point 


cannot enter the building. The walls must be inspected regularly to ensure that they are free of 
holes. Working drawings for trap houses may be found in EO 30-95 BE-2. 
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Layout of a Skeet Range 


Figure 8-1 


SECTION 3 
SMALL ARMS IN AN AIR DEFENCE ROLE 
GENERAL 
1. Regardless of the type of ammunition used, the length of the danger area must correspond 
to the maximum range of the projectile. B-GL-304-003/TS-0A1, Chapter 2, indicates the danger 


areas for various weapons. 


2s The angle of elevation must be at least 450 mils, or the bullets might ricochet and go 
outside the danger area. 


3. If there are high winds, exceeding 10 m/s, the danger area must be extended. 
ARCS OF FIRE 
4. The arc of fire should not be below 500 mils. 


D! The left and right safety arcs of fire in front of the weapon (or section) shall be indicated 
by means of phosphorescent pegs or flags placed in the ground. 


GROUND 


6. The type of ground is not important as long as the danger area is large enough to 
accommodate the anti-aircraft firing template for the weapon used. 


SECTION 4 
40 MM GUN - BOFFIN 
GROUND 


ie Any site with space for the particular size danger area required by the Boffin is 
considered adequate. The danger area is described in B-GL-304-003/TS-OA1, Chapter 2. 


ARCS OF FIRE AND FLAGS 

2: Besides the signs and barriers required around the range, flagpoles must be installed for 
the flags at the entrance to the range. See Chapter 11 of this volume and Chapter 1 of B-GL-304- 
003/TS-0A1. 


3: The arcs of fire are normally marked out by ribbons on the gun or by pegs opposite the 
gun. Sometimes outside arcs of fire are indicated by firing markers as explained in Chapter 11. 


SECTION 5 
BLOWPIPE GROUND-TO-AIR MISSILE 
GROUND 


1. Any site big enough to accept the Blowpipe danger area is considered adequate. See B- 
GL-304-003/TS-0A1, Chapter 2 for the danger area template. 


FIRING POINT 

2. Blowpipe missiles must be ignited behind a protective wall made up of sandbags. 

a Firing points must be 455 m apart. 

CONTROL TOWER 

4, A control tower, or a control point offering a good view, should be located outside the 
danger area behind the firing point. If there are a number of firing points, the control tower 
should be located in a central position. See Figure 8-3. 


AMMUNITION POINT 


De An ammunition point and an area for checking pins must be set up at least 200 m from 
any other area where there are personnel. 


6. If required, a permanent concrete structure should be built. Otherwise a wall of sandbags 
will suffice. 


OTHER FACILITIES 
7. Certain additional facilities may be provided such as: 
a. An Administrative Area - A building should be erected to accommodate waiting 
personnel. 
b. Launching Area - This area does not require actual construction but it should be 


elevated and free of all obstacles. 
C. A platform for the 105 mm may be set up if required. 


d. Cameras may be set up at least 90 m behind and on one of the flanks of the firing 
point. 


ARCS OF FIRE AND FLAGS 


8. The arcs of fire are demarcated as specified in Chapter 11 by means of arc of fire 
markers. 


0: As with all ranges, a location must be chosen to set up a flagpole for the range flags. 
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Sketch of a Blowpipe Missile Range 


Figure 8-3 


CHAPTER 9 
AIR WEAPON RANGES 
AUTHORITY 


1. Responsibility for air weapon ranges is vested in the Chief, Air Doctrine and Operations 
(CADO) at NDHQ. 


pas When the same base has both air and ground weapon ranges, CADO is responsible for 
checking the location of the ranges to ensure that there is as little conflict as possible. In such 
cases, however, DLOTR and CADO retain responsibility for their respective ranges. 


REFERENCE BOOK 


3. C-07-010-011/TP-000, Canadian Forces Air Weapon Ranges, is the reference work on 
the construction of the various types of range, targets, danger areas, etc. The book also gives the 
names of authorized air weapon ranges and information on the inspection of these ranges. 


CHAPTER 10 


MISCELLANEOUS RANGES 
SECTION 1 
DEMOLITION RANGE 
GENERAL 
1. Demolition tasks are carried out either as part of a field exercise or part of a training 


course in which realistic combat situations are duplicated as closely as possible. Therefore, there 
are no requirements for a permanent demolition facility or range. However, on bases where 
demolition courses are given regularly, specific areas have been set aside for ease of management 
and control of the various areas within the whole training area. Figure 10-1 shows a typical 
layout of a demolition range. 


2s Destruction areas, used by CF Ammunition Depots and Bases for destruction of surplus, 
obsolete and deteriorated ammunition, are often co-located with demolition ranges. These 
destruction areas shall, however, be licenced in accordance with C-09-153-001/TS-000 
Explosive Safety Manual Volume 1. See Figure 10-2. 

GROUND 


S Although any type of ground is suitable for a demolition range, the site chosen should 
already have such facilities and features as: 


a. aradius of at least 1 000 m; 


b. a road, preferably with a dead end, nearby; 


C; good drainage; and 
d. no risk of fire. 

4. Within the radius, there should be no obstacles such as: 
a. aroad or railroad with traffic; 
b. power lines above or under the ground; 
cs buildings, tunnel or pipe that could be damaged; 
d. rocks that can be propelled by an explosion; nor 


os an airway. 
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Figure 10-1 Demolition Range 
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Figure 10-2 Destruction Area Layout 


3: It is desirable that a site be chosen with a permanent range in mind. 


6. As with the other types of ranges, the flags, signs and barriers must be in place when the 
range is in operation. See Chapter 11. 


TYPES OF RANGE AND BUILDING 


7. As indicated earlier, each unit must evaluate its own needs. BPOW-320-009/FP-002 and 
B-GL-304-003/TS-OA1, Chapter 9 provide the danger area radius for each demolition. 


8. To prevent pieces of metal from scattering over too large an area, a wall may be 
constructed around the demolition pit. Sometimes the configuration of the land can provide a 
substitute for the wall. 


=e It is also possible to construct a troop shelter and an ammunition point. B-GL-320- 
007/PT-001, Engineer Field Manual - Field Fortification and Obstacles, specifies the type of 
protection required with respect to such buildings. The troop shelter may be used as a classroom 
and/or a protective shelter. This shelter must be sited at least 90 m from the demolition point. 
Some types of demolition may ask greater distance. 


1. 


To be published later. 


SECTION 2 


FIBUA 


CHAPTER 11 


RANGE SIGNS AND TARGETS 


SECTION 1 
RANGE SIGNS 
GENERAL 
1. The purpose of the signs is to ensure the safety of personnel wishing to enter the ranges. 


The signs may take the form of signboards, barriers or fences. 


2 The signs discussed in this section apply to all ranges and training grounds where field 
firing is involved. 


a: The signs for laser ranges were discussed in Chapter 2. 


4, The signs presented in this section should not be the only type used, but must be adapted 
according to need. In an area where there are many children, for example, it will be mandatory to 
include signs with pictures as well as words. 


LOCATION OF SIGNBOARDS 


5: Range boundaries must be marked by signboards. The signboards should be erected at all 
points that provide access to the danger area. The number and location of the signboards is the 
responsibility of the user. 


6. When a road, trail or pathway that is open to the public provides access to a field firing 
range through a section that is not fenced off, a signboard or a barrier must be posted at the 
entrance to each of the points concerned. 


ee All the signboards referred to above must be accompanied by keep-out signs. 
RANGE BOUNDARY SIGNS 
8. Range boundary signboards are approximately 30 cm by 40 cm. The order number is 


NSN-9905-21-562-6460. 


Oo: The signs are written in both French and English as shown in Figure 11-1. 


DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 


DANGER 


FIRING RANGE CHAMP DE TIR 


RANGE BOUNDARY LIMITE DU CHAMP DE TIR 


KEEP OUT ACCES INTERDIT 


NSN 9905-21-562-6460 


Figure 11-1 Range Boundary 
RANGE KEEP-OUT SIGNS 


10. The range keep-out signs are approximately 60 cm by 40 cm. The order number is NSN- 
9905-21-872-2372. 


11. These signs are likewise written in both French and English as shown in Figure 11-2. 
NO TRESPASSING SIGNS 
12. These signs are approximately 60 cm by 40 cm. 


13. Signs NSN-9905-21-562-6456 (French) and NSN-9950-21-562-6457 (English) may be 
obtained through the supply system. The signs are shown in Figures 11-3 and 11-4. 


BARRIERS AND BARRIER SIGNS 


14. When a road goes into a range danger area, recourse to a barrier or gate must be indicated, 
which is closed during all firing practices. A sign such as that illustrated in Figure 11-5 shall be 
posted on the barrier. There should also be a STOP sign on the barrier. 
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SUFFER INJURY OR DEATH. 
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Figure 11-2 Keep Out Sign 


NATIONAL DEFENCE ACT 
SECTION 230 


Every person who contravenes regulation respect- 
ing the access to exclusion from, and safety and con- 
duct of any persons in, on or about any defence es- 
tablishment, work for defence or material is guilty 
of an offence and is liable on summary conviction 
to a fine not exceeding one thousand dollars or to 
imprisonment for a term not exceeding twelve 
months or both fine and imprisonment. 
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Figure 11-4 No Trespassing 
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Figure 11-5 —_ Barrier Sign 
FENCE 


ise It is sometimes necessary to set up a fence around a range or part of it. The officers 
responsible for the ranges should normally be able to determine at what locations a fence is 
warranted. Given the high cost of erecting these fences, proper planning is required before the 
fences are put up. 


16. Technical details concerning the description, erection and maintenance of the fences may 
be found in Construction Engineering Technical Orders CFTO C-98-002-003/MS-003. 


RANGE BOUNDARIES 
17. Range boundaries are indicated as follows: 
a. when the danger area does not have natural boundaries, it is fenced off or 


otherwise demarcated. In a number of cases signboards will suffice. The signs 
should be no more than 100 m apart and within sight of anyone approaching the 
range; 


b. when the danger area is bounded by a river or lake, the boundary is the high water 
level of that river or lake. Signs must be posted when a road or pathway meets the 
high water mark; and 


Cc. when the danger area extends as far as a river or lake, or extends beyond them, the 
part of the river or lake inside the range must be included in the danger area. Signs 
must be erected, every 200 m, indicating that boats are not allowed to put in. 
These signs are erected in addition to other boundary indicators that might be 
found in the water, such as buoys. 


ARC OF FIRE MARKERS 


18. Arc of fire markers are used mainly on ranges with fire and movement, for gunfire, and in 
areas where there are moving targets. 


19. The right and left hand arc of fire safety limits for each of the firing points should be 
clearly indicated by means of tall posts with a phosphorescent red and white crossbar on top as 
shown in Figure 11-6. 


20. Markers should not be more than 1 000 m from firing points although they should be 
visible from all firing points. 


21: In addition to the firing markers, the angle of the arcs of fire shall be specified. This angle 
is stated in the Range Standing Orders. 


22: Figure 11-6 a shows a left-hand arc marker. The lower part of the crossbar points in the 
direction of fire. 


23; During fire and movement training or when the marker cannot be seen clearly from all 
firing points, it may be found necessary to have a second or even a third marker, in which case a 
second, or third, crossbar should be erected. Figure 11-6b shows the second right-hand marker. 


24. When two adjoining ranges share the same arc, a right-hand arc for one and a left-hand 
arc for the other, it is preferable to erect a cross (Figure 11-6 c) to avoid all possible confusion. In 
addition to crossbars in the form of a cross, a number may be placed in the middle. This number 
may be used as a reference when required. 


ROUGE ROUGE 


Figure 11-6 — Arc of Fire Markers 


25. During night firing a lamp must cover each of the ends of the crossbars. Another lamp 
must be placed in the centre of the bar. 


FLAGS 


26. B-GL-304-003/TS-OAI, article 116, gives many details on the types of flags and their 
location. 


27. It is important that the flags be clearly visible to all personnel. This may mean having to 
move a flag a few metres or extending the pole. Sometimes it is necessary to remove certain 


natural obstacles such as trees so that the flagpole can be positioned more satisfactorily. 


28. The flagpole must be approximately 9 m high. 


SECTION 2 
RANGE TARGETS AND ACCESSORIES 
TARGETS AND ACCESSORIES FOR GALLERY RANGES 


1. The various types of target used for gallery ranges are illustrated in Figures 11-7 to 11-11. 
The targets are readily obtainable through the supply system. 


2, Except in the case of snapshooting, targets are normally placed inside Hythe frames. 


3. Figures 11/59 double and triple, which are not shown, are also placed on the target frame. 
They are generally used for rifles, LAR and SMGs. 


4, The falling steel plate target shown in Figure 11-9 is made of soft steel plate and has a 
total thickness of at least 13 mm. Simple 16 mm plates are recommended but suitable targets 
may also be made by soldering two 6.5 mm plates together in such a way as to leave a 6.5 mm 
space between them. Welds must be continuous along at least two opposite sides. 


De To mark the results of shots, small cardboard discs known as spotting discs are used. One 
side of the disc is painted white and the other side black. The hook that passes through the disc is 
placed in the hole left by the shot. The disc size is 5 cm in the case of fire from 300 m or less and 
10 cm for longer ranges. See Figure 11-12. 
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1.2 mand 1.8 m Targets Used for Rapid Fire and Application Practice 


Figure 11-7 
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Figure 11-8 


12/59 Target for Snapshooting 
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Figure 11-9 Falling Steel Plate Target 
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Figure 11-10 Figure Targets 
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Figure 11-11 Screen for GPMG 


6. Marking triangles are used to indicate the result of each of the shots. They are equilateral, 
with either 40 cm or 45 cm sides. One face of the triangle is painted white, the other black. These 
markers are made of plywood. They are attached to the end of a wooden pole that is long enough 
for personnel to be able to indicate the result of the shot without exposing their hands above the 
gallery. 


oh To indicate a miss, red and white 1.25 m by 1 m flags are used. See Figure 11-12. 


8. The results of grouping practice are measured by means of a metal ring such as the one 
shown in Figure 11-12. The circles within the ring have diameters of 10 cm, 20 cm and 30 cm. 
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Figure 11-12 Classification Range Target Marking Devices 


25 M RANGE TARGETS AND ACCESSORIES 


=e With rifle and LAR fire the targets for application and grouping practice are placed in the 
small frame illustrated in Figure 11-13. 


10. _—- The types of target for 25 m ranges are: 
a. for application and grouping practice (see Figure 11-14); and 


b. for fire and movement practice: a 1.8 m target for 100 m, 200 m, 300 m, 400 m 
and 500 m ranges adapted for 25 m. (See Figure 11-15.) 


11. Targets used for snapshooting must be controlled from the firing point. The targets are the 
same except that a strip of plywood has been attached to the back. The mechanism that raises the 
targets must be protected. A system such as that shown in Figure 11-23 may be used outdoors. 


12: The organization of an indoor range has already been discussed in Chapter 2. A number 
of companies offer complete snapshooting equipment for indoor ranges. Before making a 
definitive choice regarding equipment it would be preferable to find out what sort of equipment 
the other units or organizations in the region have. When it comes to fixed targets, the outdoor 
one may also be used indoors. 


Ue: Figure 11-17 shows a grouping ring and a grouping rectangle for 25 m ranges. The 
dimensions are clearly described. 


14. Targets for LAR practice are the same as those for the rifle. Sometimes a white screen 
with 2.5 cm square black aiming marks is used for zeroing purposes. See Figure 11-18. 


15; Figure 11/59 is normally used for the SMG and pistol. Other types of target may also be 
used, however, such as the type in Figure 11-19, which is used for pistol grouping practice. 


16. The cine target may be added to the targets described above. Since the user receives full 
documentation on receipt of the target, it is not necessary to give a detailed description here. 
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Figure 11-13 25 Metre Range Target Frame 
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Figure 11-14 25 Metre Targets for Application and Grouping Practices 
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Figure 11-15 25 Metre Targets for Fire and Movement Practice 
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Figure 11-17 Grouping Ring and Grouping Rectangle for 25 Metre Range 


We Figure 11-20 shows a pistol grouping rectangle. 
TARGETS AND ACCESSORIES FOR INDIVIDUAL AND TEAM COMBAT RANGES 


18. The targets for individual and team combat ranges are not so very different from those 
used on gallery ranges. Fixed and falling targets are the same as those for gallery ranges. In the 
case of falling targets, however, a sheet of plywood must be attached to the back of the target. 
Care must also be taken to provide proper protection for the target control mechanism. 


19. Some targets are moving targets, ie, they move sideways or diagonally. Existing ranges 
often use targets that move mechanically - see Figure 11-21. New ranges on the other hand 
should take advantage of new technology. Some ranges control their targets by computer and 
aims are automatically recorded. With the device shown in Figures 11-22 and 11-23 it is possible 
to find out where each shot hits. 


Eo 1.5 = 


2.5 cm SQUARE 
CARRE DE 2.5 cm 


B 
45 itl teh ees eee cm 


Figure 11-18 25 Metre LAR Zeroing Screen 
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Figure 11-19 Pistol Grouping Target 


Figure 11-20 Pistol Grouping Rectangle 
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Figure 11-21 Wheeled Target 


Figure 11-22 Remote-controlled Rail Mounted Lighted Target 


Figure 11-23 Pop-up Target 


20. It must be borne in mind, however, that purchase, maintenance and operation costs for 
such equipment are extremely high. Good financial planning is therefore necessary before the 
equipment is bought. 


TARGETS AND ACCESSORIES FOR AFV AND ANTI-TANK WEAPONS 


ZL, General. Old tank hulls and turrets are ideal hard targets for anti-armour and AFV 
ranges. To obtain maximum use from a range, however, it is necessary to have a large selection 
of targets. Any type of target that produces good results is acceptable. They may be produced on 
site. 


pas Types. Many types of target are possible. They are generally made of wood since the 
colour is ideal and wood gives a realistic effect in the case of high explosive hits. Some targets 
are made of linen. These are less resistant, especially during periods of high wind, since they tear 
easily once they have been hit. 


23; Some targets are now made of polystyrene, which provides a more realistic shape. They 
are painted, lightweight and easy to repair since all that is required is an injection of new 
polystyrene into the area where the shell hit. On the other hand, it is difficult to make moving 
targets out of them. 


24. Location. The location of the targets on the range is left to the discretion of the users, 
who should strive for realism by placing the targets at distance where they are normally engaged. 


2): Tank Turret. This target is used most not only because of its size but also because 
normally only the turret of an enemy tank is visible. See Figure 11-24. 


26. Head-on Tank. Figure 11-25 shows a head-on tank target. This type of target may also 
be used with a turret target to simulate two tanks following each other. It may also be used as a 
moving target coming head on or on the diagonal. 


2d i Broadside Tank. Figure 11-26 shows two types of target. The first represents a 
stationary tank. This type of target should be used in moderation and should be a good distance 
from the next broadside tank to simulate the movement of a troop in column. The second type, 
the moving target, is much more realistic and should be used to simulate tactical movement. It 
may be used in conjunction with other types of target. 


28. Troop Carrier. Because of its size it may be placed at any range; it will rarely need to be 
concealed. If required it may also be used as a moving target for machine guns. This target is 
shown in Figure 11-27. 


29. — Anti-tank Gun (Figure 11-28). These targets are generally positioned in pairs and 
partially concealed in wooded areas, tall grass or crest lines. They may also be used as falling 


targets for machine gun and high explosive (HE) fire at ranges below 1 500 m. 


30. Machine Guns (Figure 11-29). This type of target is for ranges below 800 m and may be 
used as a failing target. It should be painted black and partially concealed. 


Figure 11-24 Tank Turret Target 
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Figure 11-25 Head-on Tank Target 
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Figure 11-26 Broadside Tank Targets 


Figure 11-27 Soft-skinned Troop Carrier 


}-__12m ____+ 


hal 


Figure 11-28 Anti-tank Gun 
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Figure 11-29 Machine Gun Post 


31. Figure Target. Figures 11/59 may be grouped and used for MG fire. Figure 12/59 may 
also be used as a failing target. It is important that the mechanism for controlling this type of 
target be adequately protected. An old railway crossing could provide sufficient protection. 


a2. Figure 11-30 shows a falling target for tanks and a remote-controlled moving target for 
tanks respectively. In the case of the moving target, its speed must correspond to the speed of the 
vehicle represented by the target. The moving target may also be pulled by a vehicle. However, 
new ranges should all be equipped with remote-controlled moving targets. 


33: Figure 11-31 shows an example of a permanent tank target that may be used when old 
tank hulls and turrets are not available. 


6.5 MM AMMUNITION TARGET 


34. The 6.5 mm ammunition target for use indoors is illustrated in Figure 11-32. It is used on 
15 m ranges. 

3D. Outdoor targets for 6.5 mm tracer ammunition are illustrated in Figure 11-33. 

36. These targets may also be moving targets, in which case the speed should correspond to 


the actual speed of the vehicle to be engaged. 


AFV MINIATURE RANGE TARGETS 


erp Miniature range targets vary in size according to what they represent and the range at 
which they have to be placed. Some targets are part of the overall mockup. However, they may 
also be produced on site. 


38. The following are some of the targets obtainable through the supply system. They are 
made of rubber, although other materials may be used. See Figure 11-34. 


39, The dimensions of the targets are: 
a. targets 4 and 5 are 7.5 cm high and 7.5 cm wide and represent a trench or an anti- 
tank target; 
b. target 10 represents a turret to the scale of 2. cm: 1 m. It is used at 500 m and 1 


500 m ranges; 
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Figure 11-31 Permanent Tank Target 


C; target 11 represents a tank turret to the scale of 2.6 cm: | m. It is used at 1 500 m; 
and 


d. target 9 represents a tank to the scale of 1.1 cm: 1 m. This target may be used as a 
moving target. 


AQ. Laser zeroing may be performed by means of an aim recorder - see Figure 11-35. This 
device acts as a camera which captures the image within the radius and reproduces it on screen. 
Instructions for use of the device are supplied with it. 


AIR DEFENCE TARGETS 


Al. To be published later. 
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Figure 11-32 Target at the 15 Metre Range 
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Figure 11-33 Outdoor Targets for 6.5 mm Tracer Ammunition 


6 oN 41al9 

LL oN A189 
OL oN 31819 
S/v oN S31819 


—- NM Tt 


JQNA971 


LADYVL 
LADYVL 
L395YVL 
S1L3DYuVL 


6 ON P 

LL‘ON €& 

OL ‘ON 2 

S/v ON L 
QN3941 


Figure 11-34 Target for AFV Miniature Range 


Figure 11-35 Aim Recorder 


CHAPTER 12 
DANGER AREAS, AUTHORIZATION AND RANGE INSPECTION 
SECTION 1 
DANGER AREAS FOR HAND-HELD WEAPONS SYSTEMS - NATO 
INTRODUCTION 
1. In March 1987 Canada ratified an agreement with the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). This agreement, which is for the use of NATO ground forces, concerns the 


determination of danger areas for hand-held weapon systems (STANAG 2896). 


2 This agreement was implemented in Canada in November 1988. Its application includes 
danger areas for 5.56 mm weapons. 


a The agreement is concerned primarily with assessing the various hazards associated with 
firing hand-held weapons. It states the factors for which allowances should be made when 
determining the extent of the danger areas. 


AIM 
4, The aim of this agreement is to standardize the methods used by NATO forces for: 
a. generating and applying hazard zones associated with peacetime firing of Army, 
Navy and Air Force hand-held weapons on ranges operated separately or jointly 
by the three services; and 
b. developing the criteria against which safety assessments are undertaken and in 
relation to which range safety precautions and procedures are established for 
individual ranges, in order to facilitate the sharing and more cost-effective use of 
the available NATO land, sea and air range facilities by the forces of all members 
of the Alliance. 
DEFINITIONS 
5. The following terms and definitions are used for the purpose of this agreement: 
air danger height 


The height above the ground surface of a range to which the range danger zone extends. 


hand-held weapons 


Any ballistic trajectory weapon that is controlled by hand and is capable of having error 
introduced by a single operator. 


quadrant elevation 


The angle between the level base of the trajectory/horizontal and the axis of the bore 
when laid (AAP-6). 


range control 


The management of a range by the permanent staff or the range authority (including 
operation of the range and maintenance and inspection of its facilities). 


range danger area 


The area associated with a range from which unauthorized ships, personnel, equipment 
and aircraft are excluded for reasons of safety. 


range discipline 

The control, order and integrity with which a range practice is conducted by the firers. 
tangent elevation 

The angle between the axis of the bore of a weapon and the line of sight to the target. 
total energy zone 


The maximum 3-dimensional space around a firing point into which it is considered 
projectiles or fragments may enter. 


weapon danger area 


The area around a firing point into which it is considered that projectiles or fragments 
from a weapon system may fall, assuming given firing conditions but excluding human 
and system errors of low probability, and from which unauthorized ships, personnel and 
equipment are excluded for reasons of safety. 


weapon danger zone 


The 3-dimensional space extending from the firing point in which it is considered that 
projectiles or fragments from a weapon system may enter, assuming given firing 
conditions and excluding human and system errors of low probability, and from which 
unauthorized ships, personnel, equipment and aircraft are excluded for reasons of safety. 


DETERMINATION OF THE DANGER AREA - GENERAL 


6. The ultimate aim of range safety is to eliminate all risks to civilian or military personnel 
arising from range activity. Not all hazards inherent in firing can be avoided, however. Range 
safety criteria have often tended to be based on surveys conducted following accidents rather than 
on a mathematical foundation. That is why the members of NATO have agreed on a scientific 
base on which to construct danger areas. 


a When hand-held weapons are fired at a target on any range, the personnel, equipment, 
ships and aircraft within the Total Energy Zone (TEZ) associated with the weapon system are 
exposed to the risk of injury or damage by the projectiles fired. This risk will not be uniform 
throughout the TEZ; plainly it will be at a maximum in the vicinity of the target and decrease 
sharply with the distance from the target, except in the direct line of fire. The risk will be small 
within much of the TEZ. The zone is 3-dimensional; for the sake of simplicity, however, only the 
ground portion of the danger zone will be considered. Aircraft safety will be ensured by the 
declaration of an air danger height in respect of each weapon system. 


HAZARD 


8. A projectile fired from a hand-held weapon will impact within the weapon danger area, 
but the probability of an impact at any given distance from the intended target is affected by a 
variety of circumstances, which are discussed below: 


a. System Error. No weapon is wholly accurate, ammunition will possess a degree 
of inconsistency, and firers are unlikely to be perfect marksmen. The combined 
errors will lead to projectiles being distributed around the point of aim and these 
errors can be measured and recorded as the firer's grouping standard. 


b. The Misdirect Shot. In addition to the system errors described above, which are 
reflected in a service-member's grouping standard with the weapon in question, 
shots may on occasion be fired with considerably greater error even though the 
firer is in the correct firing position, understands the practice and is ready to fire. 
The weapon may be fired too soon (before an accurate aim has been taken), the 
sights may be set incorrectly, or a variety of factors may upset the aim or 
otherwise degrade a service-member's normal capacity to shoot accurately. Such 
shots may miss the target by a significant margin although all will be fired in the 
correct general direction. The errors due to a misdirected shot will be much 
greater than the system errors described above. 


oo Ricochet. When a projectile strikes any part of the range surface it may ricochet. 
Subsequent flight, if any, may be stable or unstable and an appropriate allowance 
for all possible ricochets, based on known mechanical and ballistic properties of 
the bullet and the nature of the surface struck, must be made when the weapon 
danger area is assessed. 


d. Lack of Range Control or Range Discipline. Bullets may fall anywhere outside 
the danger area if unauthorized targets are engaged. 


€. The Wild Shot. A wild shot is defined as one that may be fired in any direction 
and at any elevation and cannot therefore be contained within any danger area less 
than the Total Energy Area (TEA). The risk of injury posed by such wild shots to 
personnel outside the danger area is extremely small. Weapon danger areas must 
depend on the assumption that there is a degree of control and discipline on the 
ranges. 


9. All these incidents occur on most ranges. The danger area must allow for all these 
circumstances and be large enough to contain the projectiles with a very high level of certainty. 
In fact precautions should be taken against all these risks except those due to a lack of control or 
discipline on the range. 


TOPOGRAPHY 


10. The distance from the firer to which a projectile may travel will be affected by the 
topography of the range area: 


a. In many instances the line of sight to the centre of the target is inclined 
significantly above the horizontal, particularly when firing at short ranges. 
Allowance must be made for the angle of sight when assessing the range to which 
a bullet may travel and hence the length of the danger area. The angle of sight will 
depend in each case on the range geometry. 


b. If the ground height at the point of impact Is lower than that of the firing point, the 
projectile will travel further than on level ground, and an appropriate addition to 
the danger area length will be required. Conversely, rising ground will reduce the 
length needed. 


C. The presence of a substantial hill behind the target and within the range danger 
area may make it possible for the danger area to be reduced significantly in size. 
However, paragraphs 15 to 18 in Chapter 3, Section 3, of this volume should also 
be taken into account. 


METEOROLOGICAL CONDITIONS 


11. A following wind will increase the range of a projectile fired at a given elevation. 
Similarly, a crosswind will cause a lateral deviation. This effect cannot be neglected. A following 
wind will be assumed in all trajectory calculations. A similar cross-wind will be assumed when 
estimating lateral deviation. The effect of variation in air density may be taken into consideration 
but other meteorological factors are unlikely to affect the travel of small arms projectiles 
sufficiently for these to be considered for range safety purposes. 


BALLISTIC PROPERTIES OF THE PROJECTILE 


12. All trajectory calculations will be based on data obtained as follows: 


a. 


Mass. The maximum permissible mass for proof quoted in the relevant materiel 
specification. 


b. Muzzle Velocity. The maximum permissible velocity for proof quoted in the 
relevant materiels specification and appropriately extrapolated to the muzzle of 
the weapon. 

on Ballistic Coefficient. To be stated for a particular ammunition type after 
consultation with the responsible authority. 

LS. All detailed safety advice relating to a particular weapon system will contain a statement 


of the above data and indicate its source. In addition trials should be carried out to determine the 
ricochet characteristics of each projectile after impact on typical surfaces, both hard and soft, at 
various angles of incidence. 


CONSTRUCTION OF A WEAPON DANGER AREA 


14. Each danger area should theoretically consist of a fan, ABC, with a wind deflection and 
ricochet area, WR, added on each side as illustrated in Figure 12-1. 


a. 


The total length, L, of the danger area should consist of the sum of 3 distances: 


(1) O(Bmax + 8 + e), a distance equal to the range of the projectile (assuming a 
following wind W m/s) fired at a quadrant elevation (QE) which includes a 
realistic estimate of the maximum firing error in elevation, Bmax; the angle 
of sight, (8); and the tangent elevation (e). 


(2) 6(H) an allowance where necessary for the height difference, H, between 
the firing point and the ground at range . 6(Bmax+ 6 + e). 


(3) d(R) the maximum down-range ricochet distance for impact at a range 
equal to O( Bmax + Q@+e)+ d(H). 


The semi-angle of the fan, qnax a should be a realistic estimate of maximum firing 
error in azimuth under the conditions to which the danger area applies. 


At any range, L, the required width of the area WR should consist of the sum of: 


(1) The lateral movement of the projectile, b(W), after travelling a distance, L, 
with a constant cross-wind of W m/s. 
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Figure 12-1 Construction of a Theoretical Danger Zone 


(2) The maximum soft surface ricochet distance, b(R), at right angles to the 
direction of flight, including an allowance for wind and the effects of any 
lateral ground slope and directional effects due to projectile spin. 

(3) An extra distance to allow for ricochets when hard targets are engaged. 

An audio hazard zone around the firing point should be indicated for weapon 

systems presenting a significant long-term hearing risk to unprotected persons. B- 


GL-304-003/TS-0A1, Section 126, Chapter 1 provides details of possible risks. 


The whole area should be extended vertically by a distance equal to the greater of 
the following to form a 3 dimensional danger zone: 


(1) the trajectory vertex height for a QE; and 
(2) the maximum ricochet height predicted for the weapon system. 


In the case of certain weapon systems firing an explosive or frangible projectile, a 
fragment distance will be added to the danger area. 


15: Figure 12-1 represents a theoretical construction only and requires simplification to 
produce a practical danger area which would be widely applicable and easily set out. 


a. 


The outline of the area WR as calculated above should be a continuous curve, but 
for practical purposes this shape should be represented by 2 or more straight lines, 
as in the example in Figure 12-2, so as to include the whole of the curved outline 
of WR (except as in b below) but to produce a boundary which: 


(1) is easily defined; 
(2) may be simply constructed in template form; 
(3) encloses the minimum necessary area. 


The corners near points B and C in Figure 12-1 are unrealistic in terms of safety 
and also represent a wasteful use of land. Errors and £ are observed to be 
correlated in an elliptical manner. Furthermore when q is maximum £ should tend 
to zero and vice versa. To provide a margin of safety it will be assumed that: 


(1) B = Bmax between q = 0 and qunax 
2 


(2) B varies linearly from Bmax to Bmax as o 
2 
varies from Qunax to Qunax 
2 


16. This danger area will, when properly evaluated and applied, afford the highest possible 
practical protection to persons outside the boundary for aimed shots, misdirected shots, ricochets 
and audio hazards. It does not take into account the effects of gross human error including failure 
of range control or range discipline. 


17. For every hand-held weapon system, a weapon danger area in the form illustrated in 
Figure 12-2 will be derived taking into account the range construction and practices fired. 


18. Use of the danger area should be recommended only on the condition that a high standard 
of range control and range discipline are maintained. 


19. In order to derive the distance referred to in Figure 12-2, the following data should be 
used: 


a. firing error Qunax is 200 mils from each flank; 
b. firing error Bmax is indicated on the firing template; 
c the ballistic properties of the projectiles are indicated in the volumes relating to 


the type of ammunition used; and 

d. the wind allowance, W m/s, is 10. 
20. To apply this data the user may need the following information for each range: 
a. the angle of sight (paragraph 10a) which varies according to the range; 


b. the height difference, H; and 
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Figure 12-2 


Construction of a Practical Danger Area 


Cc the audio hazard limits for unprotected persons, as indicated in the volume 
describing the weapon in question in B-GL-304-003/TS-OA1. 


NOTES 


1. WR may need to be extended when hard targets are 
engaged and when explosive projectiles are fired. 


2: 8(R') represents the forward ricochet distance for impact at 
a horizontal range associated with a QE of Bmax + § + e and 
2 


6(H’) represents the correction (if any) required for the 
ground height at this range. 


3. Audio hazard zone if applicable. It is not necessarily 
circular for all ranges. Chapter 1, paragraph 126, of B-GL- 
304-003/TS-OA1 clearly describes the protection required. 


SECTION 2 
INSPECTION AND AUTHORIZATION OF LAND RANGES AND TRAINING AREAS 
GENERAL 


1. Inspection of ranges and training areas to ensure that training facilities are both adequate 
and safe is a Command responsibility. Inspection will normally be carried out by Command and 
Base staffs in accordance with Command directives. 


INSPECTION OF LAND RANGES AND TRAINING AREAS 


2e When a range has been newly constructed or reconstructed it will be expected by the SO 
Ranges of the base and a representative of the Command and Base Construction Engineer office 
unless otherwise directed by the Command headquarters. 


Be The Operations and Training Staff will conduct quarterly inspections on all ranges under 
their jurisdiction, to evaluate the safety criteria enumerated in the Operations Check Lists and 
Annexes B, C and D. The Construction Engineering staff will evaluate the safety criteria 
contained in the Administrative Check List at Annex E. The points raised in the four check lists 
are not intended to be all-inclusive. Inspecting officers are expected to exercise their own 
judgement when encountering conditions which do not fall within these guidelines. A report will 
be submitted to NDHQ (DLOTR) by the inspecting officer through Command channels outlining 
the condition of the range and the corrective action which is being taken or recommended. The 
inspection of designated destruction areas shall be done in accordance with C-09-008-001/FP- 
000, Destruction of Surplus, Obsolete and Deteriorated Ammunition. 


4, When in the opinion of the inspection officer a range or training area does not meet 
acceptable safety standards, use of the range will be discontinued and the Range Authorization 
suspended until the fault has been corrected. 


AUTHORIZATION OF LAND RANGES AND TRAINING AREAS 


>. When newly constructed or reconstructed ranges and training areas have been inspected 
and certified "SAFE", or when a change in the type of weapons or ammunition is recommended, 
the Support Base responsible for the range will initiate a Range/Training Area Authorization 
Form shown at Annex A. 


6. Range/Training Area Authorization Forms will be reproduced locally, completed in 
single copy indicating the type of weapons and ammunition recommended and any applicable 
restrictions. When the section/ unit/base sign-off is completed, the form will be forwarded to the 
appropriate Command for approval. Command headquarters will take the following actions: 


a. if in agreement with the request on the Range/Training Area Authorization Form, 
complete Section 12; and 


b. forward form to NDHQ/DLOTR for serial number and final approval. 


hs NDHQ/DLOTR shall, if in agreement with the submission assign a serial number, 
complete Section 13, place pertinent information in the CFRIS computer bank and forward the 
completed Range/ Training Area Authorization Form to the appropriate Command. 


8. Command headquarters will retain a photocopy of the Range/Training Area 
Authorization Form for file and forward original to the originator. 


o. The Range/Training Area Authorization Form of designated destruction areas shall be 
completed in accordance with C-09-153-001/TS-000, Explosives Safety Manual, Volume 1. 


INSPECTION AND AUTHORIZATION OF CADET RANGES 

10. Non-service ranges used by cadets will be inspected in accordance with this annex. All 
three copies of the Range/Training Area Authorization Form will be forwarded to NDHQ 
(DLOTR) who will complete the special authorization sign-off and return the copies to the 


responsible command for distribution, with an information copy to Cadet Regional Headquarters. 


11. Support bases and region headquarters will ensure that written permission has been 
obtained from the owner/lessor concerned for the use of non-service ranges. 


RESPONSIBILITIES 


12. National Defence Headquarters. National Defence headquarters shall be responsible 
for: 


a. monitoring inspection results and corrective action; 
b. final approval of Range/Training Area Authorization Forms; and 
c. allocation of range serial numbers for all ranges including cadet ranges. 
i. Command Headquarters. Command headquarters shall be responsible for: 
a. providing directives to formations, bases or stations concerning the conduct of 


inspections at regular intervals; 


b. monitoring the results of inspections and keeping NDHQ (DLOTR) informed of 
major problems concerning range safety; 


oF conducting annual range and training area inspections within the Command; and 


d. initiating corrective action when such action is beyond the scope of expertise or 
resources of subordinate headquarters. 


14. 


15. 


Region Headquarters. Region headquarters are responsible for: 


a. initiating requests to commands for the inspection of non-service ranges to be 
used by cadets; 
b. ensuring all ranges used by units within their region are inspected and authorized 


in accordance with this annex; 


on ensure commands and NDHQ are kept informed of ranges no longer required by 
cadet units; and 


d. ensuring that written permission has been obtained from the owner/lessor 
concerned for the use of non-service ranges. 


Support Base. Support bases are responsible to: 


a. conduct range and training area inspections in accordance with command 
directives; 
b. initiate corrective action when local Construction Engineer resources and 


expertise are inadequate; 


c. report the results of quarterly range inspections to Command headquarters, and 
the extent of assistance required to correct faults when local resources are 
inadequate; 

d. initiate Range/Training Area Authorization Forms; and 

: ensure that written permission has been obtained from the owner/lessor concerned 


for the use of non-service ranges. 


ANNEX A, CHAPTER 12 


RANGE/TRAINING AREA AUTHORIZATION FORM 


RANGE SERIAL NUMBER 
1. SUPPORT BASE 2: TYPE OF RANGE/TRAINING AREA 
o: RANGE NAME 4, LOCATION 
GR 
De CE DRAWING (if applicable) 6. MAP SHEET GR REFERENCE 


THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE RANGE/TRAINING AREA HAS BEEN INSPECTED IN 
ACCORDANCE WITH B-GL-304-003/TS-0A1, AND IS RECOMMENDED FOR THE FOLLOWING 
TYPE OF WEAPONS AND AMMUNITION: 


WEAPON AMMUNITION 

PISTOL 22 cal Ball 

REVOLVER 38 call Ball 

RIFLE 7.62 mm Ball 

SMG 9 mm Ball 

GPMG 5.56 mm Ball 
8. RESTRICTIONS 
9. DATE INSPECTING OFFICER & DESIGNATION 
10. DATE BASE SO RANGES 
11. DATE APPROVED/NOT APPROVED COMMANDING OFFICER 
12. DATE APPROVED/NOT APPROVED COMMANDER OF COMMAND 
13. DATE APPROVED/NOT APPROVED NDHQ AUTHORITY 


14. 


15. 


THIS FORM IS TO BE POSTED AT OR NEAR THE FIRING POINT OF CONSTRUCTED RANGE. 


DISTRIBUTION: SUPPORT BASE/COMMAND HEADQUARTERS/NDHQ (DLOTR) 


ANNEX B, CHAPTER 12 


RANGE CONTROL AGENCY CHECK LIST 


1. Base/Station/Unit 


2 Date of Inspection 


2 Inspected by 


Serial Description of Item Comments 


1 Is the Base Range Control Agency manned to perform its tasks? 
a. Are the personnel properly trained and properly supervised? 
b. Are the personnel duly qualified to perform their functions? 


Z Are the following functions performed adequately? 

a Allocation of individual ranges to users; 

Preparation and promulgation of range schedules; 

Preparation, review, amending and promulgation of range standing orders; 
Marking the ranges and issuing press notices of firing when required; and 


o Ao SF 


Compiling and maintaining accurate range records containing the following data: 
(1) use of range by unit, weapon, ammunition nature and number of rounds fired; 
(2) exact location and marking of located but undestroyed duds; 

(3) suspected location of other undestroyed duds; and 

(4) location and marking of safe routes. 

3 Is the communication system on ranges and training areas used for live firing exercises 
working adequately 


4 Are the following emergency systems adequate and are they tested occasionally: 
a. Medical? 

b. Fire Fighting? 

c. Recovery? 


5 Is the general maintenance of the ranges and training areas adequately coordinated by the 
range control agency? 

6 Are range and training area inspections carried out at regular intervals? 
Are actions taken to ensure users conduct immediate post-firing range sweeps? 

8 Is the system used for the destruction of any duds reported in the Range Clearance Certificate at Annexe 
A effective? 

9 Are the ranges and training areas patrolled on a regular basis? 


10 Are the impact areas, ranges and training areas, using the relevant information at Annex A, classified by 
types in accordance with reference Q? 


11 Is the Range Development Plan current? 


12 Is the Range Clearance Plan current? 


GENERAL COMMENTS 


ANNEX C, CHAPTER 12 


LAND RANGE INSPECTION OPERATIONS CHECK LIST 


ie Base/Station/Camp/Unit 


2. Range/Training Area (Name and Type) 


3: Date of Inspection 


4, Inspected by 


Serial Description of Item Comments 


1 a. Isa CHQ- or NDHQ - approved Weapons Range Authorization Form posted in a 
conspicuous place? 

b. Is it current, and does it accurately describe the type of weapons for which the range 
is to be used and pertinent limitations? 


2 Are there any indications that the range is being used incorrectly, or that live firing is 
being conducted using weapons for which the range is not designed (as described in 
serial 1)? 

3 a. Are approved range orders, as applicable, posted in a conspicuous location on the 


range and protected from the elements? 
b. | Are they complete and up-to-date? 
c. Are danger area traces and templates available for the applicable weapons or, 


conversely, are danger areas illustrated on a map or scaled sketch of the range? 
(Chapter 2 of B-GL-304-003/TS-0A1.) 


4 a. Does new local construction, ie, urban development, or change in the layout of the 
ranges (addition of new installations, new roads or tracks, etc) in any way affect the 
present range boundaries or use of the range? 

b. In the event of changes occurring (as described in 4a above), can danger area traces 
or templates still be applied to the range configuration and still assure adequate 
safety margins? (See appropriate Annex to Chapter 2 B-GL-304-003/TS-0A1.) 

c. Are arc markers on ranges clearly visible and correctly located? 

d. Can present danger areas be reduced further (by adjustments to the arcs or 
relocation of the firing points) on field firing type ranges without decreasing the 
effectiveness of the range? 


5 a. Is the present condition of the ground in the danger area (ie, ice, frozen ground, 
excess undergrowth, unearthed boulders, etc) likely to lead to a greater incidence of 
ricochets? 

b. | Should temporary limitations be placed on firing until the condition has been 
remedied or other corrective measures taken? 


6 Are communication facilities in place, functioning and adequate, considering the layout, 
type of range and its location for the following: 


a. _ the butts; 
b. sentry posts at access points on the range boundaries; and 
c. the base HQ and the range? 


Serial 


Description of Item 


Comments 


i, Are range boundaries clearly indicated by notice boards, trespassing signs, RED flags or 
lights at access points and prominent locations as required by Chapter 1 of B-GL-304- 
003/TS-0A1? 

8 Are warning and control flags and lights available in the correct sizes and colours for the 
various ranges? 

9 Are warning systems, flags and lights serviceable? 

10 Does thick undergrowth or tall grass affect visibility of target areas or are they likely to 
present a fire hazard when firing smoke or HE? 

11 Are restricted impact areas shown on all range control maps and are they up to date? 

12 Are danger area and ricochet templates appropriate and up-to-date for each training area 
or range? 

13 Are controls in effect to prevent live or spent ammunition being removed from the range 
by unauthorized personnel? 

14 Are range clearance operations conducted? How often? By whom? 

IS What is the level of training of personnel and what training is given prior to clearance 
operations? 

16 Does Range Control or the supporting base have qualified personnel and staff for the 
destruction of duds and misfired ammunition? 

17 Are blinds reported and recorded and, if so, when are they destroyed and by whom? 

18 What are range scrap disposal procedures and are they in accordance with B-GL-304- 
003/TS-003? 

19 Are containers available for spent casings and links? 

20 If the range has a workshop area for weapon cleaning, target storage, etc, is the entrance 


correctly signed, with sign DND 9905-21-855-4667 forbidding persons to take live 
ammunition inside? 


NOTE 
1. This inspection check list is to be completed and filed by the inspecting officer at 
regular intervals in accordance with command directives. 


23 The check list may be used as the basis of a report or return to Command 
Headquarters when so required. 
J: When, in the opinion of an inspecting officer, a range does NOT meet the standard 


of safety, the use of the range will be stopped and a report will be submitted 
through command channels to NDHQ (DLOTR). 


GENERAL COMMENTS 


ANNEX D, CHAPTER 12 


TRAINING AREA INSPECTION CHECK LIST 


1. Base/Station/Unit 


2 Range/Training Area (Name and Type) 


3: Date of Inspection 


4, Inspected by 


Serial Description of Item Comments 
is Are there any indications that the training area is being used incorrectly? 
2 Are field firing exercises being conducted in the area? 


a. What type of weapons are used? 


b. Are danger area traces and templates available for the applicable weapons or, 
conversely, are danger areas illustrated on a map? 


c. | Are arc markers clearly visible and correctly located? 


Is every effort made to minimize contamination due to unexploded ammunition and 
to limit it to as small an area as possible? 


e. Are procedures and regulations adequate to avoid contaminating virgin land? 


i Are the control measures to clearly prohibit and discourage unauthorized entry to the 
ranges and training areas effective? 


a. Are effective physical means such as fencing and signing of dangerous areas 
provided to preserve DND control of the areas? 


b. Are the areas patrolled by security personnel with sufficient regularity? 
c. Is public access controlled? 


4 Is the natural environment protected to the extent compatible with military requirement? 


a. Is the training area clean and sanitary, ie, not littered with garbage, barbed wire, 
empty POL containers, etc? 


b. | Are defensive positions, trenches, obstacles, latrines, etc, filled or levelled in order 
to return the land to its original state? 


c. Are bivouac areas clean, latrines and garbage areas properly filled and indicated? 


) Are physical barriers, fences, gates, signs, etc, in a good state of repair? 
6 Are the fireguards properly located and maintained free of vegetation? 
7 Are personnel shelters, targets, markers, training aids, etc, in serviceable condition? 


GENERAL COMMENTS 


ANNEX E, CHAPTER 12 


LAND RANGE INSPECTION ADMINISTRATIVE CHECK LIST 


Serial Description of Item Comments 
1 Are physical barriers, eg, fences, gates, etc, barring access to range areas in good state of 
repair? 
Is fire fighting equipment available, in working order, and regularly inspected? 
5 Are cleaning solvents and oils (when storage facilities are provided on the range) placed 
in metal containers, or metal lock-ups? 
4 Are metal containers provided for oily rags? 
5 Are heating appliances (where applicable) properly maintained and operating instructions 
posted? 
6 Are target frames serviceable? Do they present a ricochet hazard? (Exposed metal must 


be faced with at least a 7.5 cm thickness of wood.) 


Is there a suitable stop butt or bullet trap? Does, it require repairs? 


8 Are bullet catchers raked., sifted and emptied? 


Is there evidence of "tunnelling" in the stop butt? 


10 Are firing points in a serviceable condition? 


11 Are personnel shelters (including shelter areas in the butts), weapon pits, throwing bays, 
or firing trenches, etc, in serviceable condition and adequate for the protection of the 
numbers of personnel for which designed? 


12 Are lighting systems which are installed on indoor or outdoor ranges functioning? Do 
bulbs need to be replaced or does wiring need repair? 


13 Is mechanical target apparatus serviceable and properly maintained? 


14 Are the firing points In a serviceable condition? 


15 Are ventilation exhaust fans of sufficient capacity installed and working in indoor 
ranges? 


NOTE 


ie This administrative inspection is to be conducted in conjunction with operational 
inspections when possible. It is to be conducted at regular intervals in accordance 
with command directives. 

2 When, in the opinion of an inspector, a range does NOT meet the required safety 
standard, the use of the range will be stopped and a report will be submitted, 
through the local operations staff and command channels, to NDHQ (DLOTR). 
Corrective action will be taken by the construction engineer section. 


GENERAL COMMENTS 


CHAPTRE 13 
RANGE STANDING ORDERS 
GENERAL 


1. The Range Standing Orders are necessary for all ranges in that they simplify the job of 
commanders in the application of the rules. The officers who plan firing practices should 
therefore be familiar with the Standing Orders of the range to be used and with B-GL-304- 
003/TS-0A1, which relates to range and training safety. 


2 Bases, stations and camps are responsible for preparing and issuing Standing Orders for 
all ranges, field firing areas and other areas used for live firing or instruction using explosive 
devices. These orders must be reviewed at least once a year, and preferably more often if 
amendments have been made to the procedures. 


3: Copies of these Range Standing Orders should be distributed by the base or station HQ 
concerned to the following: 


a. user units; 

b. command and training HQ; 

Cc. NDHQ/DLOTR;; and 

d. range wardens where applicable. 


4, The SO Ranges or range warden is responsible for ensuring that an up-to-date copy of the 
Standing Orders is posted in the butt and the control tower or fire control point. 


USE OF THE RANGES BY OTHER COUNTRIES 


3: It may happen that the forces of another country use our ranges. Barring exceptions, the 
policies of the range concerned should be adopted by all users. On the other hand, if our troops 
train on a range in another country, the most restrictive of our rules shall apply even | if the rules 
of the other country are more permissive. 


SCOPE 


6. The format in which to formulate the Range Standing Order is left to the discretion of the 
appropriate officers at the base/station concerned. Some bases may draw up the orders by subject, 
while others may use the individual ranges as their point of departure. However, all subjects 
quoted hereafter that apply to the ranges in question must be included. 


Te Since this publication is only a guide, all other matters considered important but not 
covered here should be added. These matters might relate to the type of ground, the types of 
weapon used, etc. 

RANGE STANDING ORDERS - GENERAL 


8. Purpose. The purpose of the range Standing Orders must be clearly identified. 


oO: Name. The name and location of the various ranges must be given. The topographical co- 
ordinates and if possible a map showing the range boundaries should be included. 


10. Application. Who will be affected by these orders and what restrictions are to be placed 
on their application? 


11. Posting. Specify the locations where the Range Standing Orders will be posted. 
12. Amendments. The procedure for suggesting amendments to the Orders must be included. 


13. Definitions. It is desirable to define difficult terms, especially references to new or 
sophisticated equipment. 


COMMAND AND CONTROL 
14. __ Base and stations. A good definition of tasks and responsibilities is vital for each of the 
ranges in operation. The officers in charge of the base or station must therefore establish the tasks 


and duties relating to range control and command. 


LS; Users. The Range Standing Orders must define the tasks and responsibilities of the user 
unit, including those of the: 


a. Command; 

b. RSO; 

Cc. GPO; 

d. firing assistants; 

&: firers; 

ie personnel on the range; and 


g. all safety-related tasks other than those described in B-GL-304-003/TS-OA1. 


16. Range warden. When there is a range warden on site, many of the responsibilities 
relating to organization and safety fall to him or her. The Range Standing Orders must therefore 
be clear with respect to the range warden's responsibilities. 


ADMINISTRATION AND LOGISTICS 


ie Forms. A description of all forms that are useful for the proper functioning of the range 
should include: 


a. the firing report (shown at figure 1-7-1 of B-GL-304-003/TS-0A1); 


b. the incident or accident report; and 
on the ammunition malfunction report. 
18. Schedule. The schedule for the daily use of the ranges must be clear, especially if there is 


firing near an inhabited area. 


19. Allocation of ranges. It is good to include the procedure to be followed, especially when 
a large number of units are using the ranges. 


20. Press releases. When permanently authorized ranges are used periodically, press releases 
must be issued. The time and frequency of these releases should be determined in advance. 


Zaks Targets. The types of target and their uses in each of the ranges requires an article in the 
Range Standing Orders. 
22. Maintenance. Reference must be made to maintenance and repair of equipment used on 


the range, especially maintenance of targets, firing points, butts and stop butts if applicable. In 
addition, the special requirements concerning range clearance must be mentioned, as specified at 
B-GL-304-003/TS-003, Range Clearance handbook. 


23: Communications. Communications are a necessary part of the proper functioning of the 
ranges. Consequently all users of the ranges must know how the communication networks 


operate. 


24. Vehicles. Bases should have an established policy on roads to be used by personnel and 
vehicles in firing areas. There should also be a policy on parking areas, maximum speeds, etc. 


25. Lubricants and fuel. Specific regulations should be issued concerning the transportation, 
storage and use of these substances. 


26. Environmental protection. Measures must be taken to protect the environment. 


21; Hygiene and sanitation. Standards must be issued concerning the use of toilets and 
disposal of refuse of every kind. 


28. | Medical assistance. In addition to the provisions in B-GL-304-003/TS-OA1 concerning 
the attendance of qualified medical personnel, emergency and evacuation procedures must be 
provided. The Range Standing Orders should specify the names of the closest hospitals, the roads 
to be used in case of emergency, etc. 


SAFETY 


29). Safety is probably the most important consideration in the Range Standing Orders owing 
to the risk of injury or loss of life that firing involves. Special attention should be given to the 
following points. 


a. 


Prohibited areas. Some areas may be closed to traffic or training units during 
firing practice. These could be training areas, roads, watercourses, etc. An area 
may also be temporarily or permanently Off Limits owing to contamination or the 
risk of shell explosions. 


Weapons and ammunition. The range authorization form clearly indicates the 
types of weapon and ammunition that may be used on individual ranges and the 
restrictions that apply in certain cases. See Chapter 12. 


Firing template. Firing templates for individual weapons and types of 
ammunition are described in B-GL-304-003/TS-0A1. It is important that one or 
more charts showing the relevant templates be posted at each range. Special 
attention must be made to quadrant elevation. 


Firing areas and arcs of fire. The Range Standing Orders should specify the 
permissible firing areas and arcs of fire for all weapons used. Any special 
regulations that might apply should be included. In some cases the preceding rules 
may give some indication of the areas where targets should not be placed. 


Flags and signs. The Range Standing Orders must specify the areas where flags, 
barriers, warning signs and even, when necessary, sentries will be located. A 
special note must be done about QE. 


Firing points. Safety precautions relating to firing points must be defined. 


Adjoining ranges. Orders must be formulated for the simultaneous use of two 
adjoining ranges. 


Night firing and field firing. The special measures to be taken for night firing 
and field firing must be clearly stated. 


Firing area safety. Precise orders should be given to ensure that no one is in the 
firing area before firing begins. B-GL-304-003/TS-OA1 contains relevant 
provisions. 


Termination of fire. A number of factors may necessitate termination of fire, 
such as a breach of security or a passing aircraft or boat. The Range Standing 
Orders must give details on circumstances that may necessitate termination of fire. 


Misses. All personnel must be familiar with the rules that apply in the event of 
misses and misfires. 


Fires. The measures to be taken in case of fire must be clearly stated. 
Lasers. Restrictions must be provided on the use of lasers. 


Clearing the danger area. Sometimes it is necessary to specify the danger area 
zones that must be clear before shooting. 


Chemical agents. Specify the rules and restrictions concerning the use of 
chemical agents on ranges and training areas. 


Demonstrations. The unit/base policy with respect to demonstrations must be 
included with all special action to be taken for these events. 
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1. La publication B-GL-304-003/TS-002, Entrainement opérationnel, volume 3, partie 2, 
Construction et entretien des champs de tir, est publiée avec l'autorisation du Chef de I'état-major 
de la Défense. 


2: Cette publication entre en vigueur sur réception. Elle remplace les chapitres 13 a 17 de la 
B-GL-304-003/TS-001, Opérations terrestres et opérations aériennes tactiques, volume 3, 
Sécurité sur les champs de tir et a l'entrainement. 


3: Les chapitres | a 12 de la B-GL-304-003/TS-001 ont été repris dans la partie 1, Sécurité a 
l'entrainement, devenue la B-GL-304-003/TS-0A1. La partie 3, Manuel sur le nettoyage des 
champs de tir, porte le numéro de publication B-GL-304-003/TS-003. 


4, Toutes propositions de modification doivent étre envoyées, par les voies hiérarchiques, au 
Quartier général de la Défense nationale, a l'attention du Directeur Opérations terrestres, 
Instruction et ressources (DOTIR 4). 
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CHAPITRE 1 


GENERALITES 


SECTION 1 
INTRODUCTION 
OBJET 


1. La B-GL-304-003/TS-002 traite de la construction et de l'entretien des divers champs de 
tir. Elle remplace les chapitres 13 a 17 de la B-GL-304-003/TS-001, Opérations terrestres et 
opérations aériennes tactiques, Instruction, Sécurité sur les champs de tir et a l'entrainement. 


Ze Les renseignements contenus dans la présente publication se rapportent a la planification, 
l'aménagement et l'entretien des champs de tir. 


3: Les normes de construction et d'entretien présentées dans ce volume correspondent 
souvent a un minimum requis; certaines dispositions supplémentaires peuvent ainsi étre prises 
par les autorités en place en vue d'améliorer des aménagements. 


AUTORITE 


4, Le présent volume sert de référence de base pour la construction et l'entretien des champs 
de tir. En cas de conflit avec d'autres publications et instructions, il est nécessaire de consulter le 
QGDN. 


BUT 


5. Le but premier de ce volume est de présenter des normes de base afin d'en arriver a une 
certaine standardisation nationale concernant la construction et l'aménagement des champs de tir 
des différentes unités ou bases du Canada. 


6. Ces normes de base pourront aussi servir de point de départ aux ingénieurs dans 
l'élaboration des plans de construction des futurs champs de tir. Les responsables de l'entretien 
pourront également se référer a ce volume au sujet de l'entretien et des inspections a effectuer. 


PLANIFICATION 


de Une bonne planification en vue d'une meilleure rationalisation des secteurs 
d'entrainement doit étre faite 4 tous les niveaux décisionnels. D'une part, les terrains 
d'entrainement impliquent des déboursés de plus en plus élevés et, d'autre part, les bons secteurs 
s'averent de plus en plus difficiles 4 trouver étant donné l'expansion des zones urbaines. 


8. Dans ce contexte, une bonne planification aménera la conception de champs de tir 
adjacents pour lesquels il est possible d'utiliser la méme zone de danger. A titre d'exemple un 
terrain impropre a l'entrainement, tel un marécage, pourrait servir de zone de danger. 


SECTION 2 
ETABLISSEMENT DES CHAMPS DE TIR 
AMENAGEMENT D'UN CHAMP DE TIR 


1. La décision d'aménager ou de modifier un champ de tir appartient a la base intéressée, a 
son commandement d'appartenance et au QGDN. On peut faire appel a des spécialistes 
d'armement et a des unités d'appui tactique, au moment de l'élaboration des plans, pour obtenir 
des conseils ou des renseignements sur les caractéristiques des armes ou sur les considérations 
tactiques particuliéres a leur classification. A cette fin, la présente section contient une liste des 
facteurs a considérer relativement a l'emplacement et a la construction d'un champ de tir. 


2. La premiére démarche dans |'élaboration des plans consiste a étudier une carte a l'aide 
d'un gabarit a l'échelle. Aprés avoir effectué le choix des emplacements sur une carte, on procéde 
a leur inspection détaillée. On élabore ensuite un plan ou une carte hypsométrique de 
l'emplacement représentant tout le terrain touché par le projet. La longueur du champ de tir, les 
positions de tir, les cibles et les limites des zones de danger doivent y étre clairement indiquées. 
S'il est impossile d'obtenir une carte imprimée a l'échelle de 1: 25 000, il faut utiliser un dessin 
hypsométrique précis, a l'échelle de 1: 25 000, contenant tous les détails topographiques. 


a S'il y a lieu, le plan initial doit contenir des renseignements et des recommandations sur 
les points suivants, compte tenu du type de champ de tir et des conditions locales: 


a. le nom et l'emplacement du champ de tir; 

b. les unités qui utiliseront le champ de tir; 

Cc. le type de champ de tir (avec butte, 25 métres, tir de campagne, VBC, etc.); 
d. des précisions sur la construction du champ de tir: 


(1) la longueur du champ de tir en métres (en considérant la position de tir la 
plus éloignée des cibles), 


(2) le nombre et le type de cadres de cibles ou de tranchées a prévoir et leur 
distance centre a centre, 


(3) le nombre de cadres de cibles ou de tranchées dé a existants, 
(4) la description des buttes d'arrét: 

(a) la composition du sol (argile, glaise, sable, etc.), 

(b) la longueur de la créte, 

(c) l'épaisseur a la base, et 


(d) la hauteur au-dessus du sol de la butte, 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 

(10) 
(1) 
(12) 
(13) 


(14) 


la nature et la description de l'abri des marqueurs, 

si la distance entre une butte d’arrét et une cible est égale ou supérieure a 
25 métres, il faut décider si cet espace doit servir 4 un champ de tir de 25 
metres, 

la formation des positions de tir, 

le réseau de communication a utiliser; dans le cas du téléphone, établir si 
oui ou non le cable doit étre enfoui. Sur les nouveaux champs de tir il doit 
étre enfoui, 

la présence ou la nécessité d'ateliers, 

la présence ou la nécessité d'un entrepdt de cibles, 

la présence ou la nécessité d'un abri pour les troupes, 

la présence ou la nécessité de latrines, 


la présence ou la nécessité d'un systéme d'approvisionnement en eau, et 


la présence ou la nécessité d'éclairage et de chauffage; 


en ce qui concerne les mesures de sécurité, les zones de danger pour les armes 
utilisées, ainsi que les caractéristiques du terrain, les facteurs suivants sont a 
considérer: 


() 


(2) 


(3) 


la longueur et la largeur maximum de la zone de danger, y compris le 
terrain en avant et en arriére des cibles. Dans tous les cas, les limites de la 
zone de danger doivent étre indiquées sur les cartes ou les plans qui 
accompagnent ce rapport, 


les caractéristiques du terrain en arriére des cibles, la hauteur, la pente, 
etc., 


les caractéristiques du terrain en avant des cibles et sa pente par rapport 
aux cibles. La ligne de visée entre les positions de tir proposées et les 
cibles doit étre dégagée, sinon il faut déterminer les travaux a exécuter 
pour la dégager, 


(4) il faut déterminer si la zone de danger considérée ne renferme pas de 
batiments, de chemins de fer, de routes publiques, de sentiers, etc., et si 
elle sert beaucoup aux excursions a pied, aux pique-niques, etc., et 


(5) il faut aussi déterminer si des dispositions peuvent étre prises, ou 
proposées, pour empécher les gens de pénétrer dans la zone de danger 
pendant les exercices de tir. Tous les détails doivent étre précisés et les 
positions des sentinelles, des fanions, des avis, etc., doivent étre indiquées 
sur une carte; et 


i les questions relatives 4 la propriété des terrains, aux chemins publics, aux droits 
de passage, etc., doivent également faire l'objet d'une considération spéciale: 


(1) la nécessité de construire de nouvelles routes qui donnent accés aux 
champs de tir, 


(2) la nécessité de détourner ou d'arréter la circulation, 

(3) les droits existants de paturage, de fenaison ou de coupe du bois, 

(4) si un terrain doit étre acheté ou loué, il faut obtenir certains 
renseignements a son sujet, comme le cofit probable a l'acre, les noms des 


propriétaires et le mode de concession, 


(5) l'existence d'ordres permanents appropriés. S'1l en existe, une copie a jour 
doit étre transmise avec le rapport, et 


(6) déterminer si le terrain appartient ou non au ministére de la Défense 
nationale. Dans ce dernier cas, examiner la possibilité d'en faire l'achat, la 
location, ou simplement d'obtenir un droit de tir. 


NOTA 
1. Les demandes de renseignements doivent étre faites de 
maniére a ne pas engager le ministére de la Défense 
nationale. 
pis Les points soulevés au sous-alinéa 3f se rapportent aussi 


bien a la zone de danger qu'au champ de tir lui-méme. 


4, Les responsables de l'élaboration des plans émettent leur avis sur les terrains considérés 
dans leur rapport. Ce dernier contient aussi une liste des armes 4 utiliser sur le champ de tir 
proposé. 


J: Les unités ou les bases soumettent leurs plans a l'approbation du QGDN, par 
l'intermédiaire du quartier général du commandement. 


6. Apres l'aménagement ou le réaménagement d'un champ de tir, l'OEM - Champs de tir 
d'une base et un représentant des services techniques de la construction du commandement, ou de 


la base, en font l'inspection 4 moins d'avis contraire de la part du quartier général du 
commandement. Ils en certifient la sécurité et remplissent la formule d'autorisation des champs 
de tir tel que présenté au chapitre 12. 


de La date du début ou de la fin de l'utilisation d'un champ de tir doit étre communiquée au 
QGDN, par l'intermédiaire du quartier général du commandement. Lors de la fermeture d'un 
champ de tir il faut en indiquer la raison. 


BESOINS OPERATIONNELS PRESENTS 


8. Tous les membres des F.C. ont la responsabilité de maintenir un haut niveau 
d'entrainement pour accomplir le role qui leur est assigné. Une part importante de cet 
entrainement touche l'emploi d'une grande variété d'armes allant du fusil du soldat jusqu'aux 
systemes sophistiqués des armes air-sol. I] est impératif que les membres des forces s'exercent 
constamment au tir réel. Pour ce faire, et en méme temps pour protéger le public contre les 
blessures et les pertes de vies, les champs de tir doivent étre situés a l'écart pour l'usage exclusif 
des F.C. 


9: Pour rencontrer ces besoins, il est nécessaire de développer, mettre a l'épreuve et vérifier 
les nouvelles armes et les systémes d'armes. L'évaluation de ces systémes doit étre faite sous des 
conditions rigoureuses et réalistes tout en nécessitant de grandes étendues de terrain. 


BESOINS OPERATIONNELS FUTURS 


10. Tous les efforts doivent étre faits pour réduire la quantité de terrain requise pour les 
opérations présentes et par le fait méme minimiser la contamination ainsi que le danger pour le 
public. Les besoins futurs ne peuvent pas étre prédits en détail cependant les secteurs déja 
contaminés doivent étre utilisés avant ceux qui ne le sont pas. 


SECTION 3 
ADMINISTRATION ET CONTROLE 
GENERALITES 


1. Le but de cette section est de présenter la politique du MDN au sujet de l'administration et 
du contréle des champs de tir et des secteurs d'entrainement. 


2: Cette section contient la politique générale particuliérement en ce qui a trait au contréle 
de l'accés des civils et a la protection du public contre les blessures ou la mort. 


Se La politique détaillée et les procédures au sujet des opérations et de la sécurité au jour le 
jour des champs de tir et des secteurs d'entrainement ainsi que des ressources administratives 
sont contenues dans les volumes appropriés. 


RESPONSABILITES 
4, Le QGDN est responsable pour: 


a. établir une politique d'ensemble respectant l'administration et le contréle des 
champs de tir et des secteurs d'entrainement. L'emphase sera mise sur le 
développement des principes et des lignes directrices pour l'usage des 
commandants et des officiers d'état-major en ce qui a trait aux négociations avec 
les civils sur l'accés aux champs de tir et aux secteurs d'entraitnement et sur la 
juridiction du MDN vis-a-vis le contréle de l'accés de ces civils; 


b. maintenir un condensé sur les champs de tir et les secteurs d'entratnement; 

C: maintenir un catalogue des champs de tir et des secteurs d'entrainement du MDN; 
d. acquérir ou disposer des champs de tir ou des secteurs d'entratnement du MDN; 
€: assister les commandements et les bases dans leurs négociations sur l'accés des 


champs de tir et des secteurs d'entrainement aux civils en approuvant ou en 
interdisant cette entrée; 


f. reviser annuellement les rapports du Comité Aviseur sur les Champs de tir et les 
Secteurs d'entrainement et fournir une représentation a ce comité; 


g. diriger la procédure selon laquelle le MDN se départit de ses champs de tir et de 
ses secteurs d'entrainement ainsi que négocier les mesures appropriées pour la 
sécurité du public et la responsabilité du MDN pour les champs de tir lui 
appartenant ou lui ayant appartenu; 


h. revoir périodiquement les plans de développement des champs de tir; et 


ie superviser périodiquement les commandements pour maintenir la précision des 
dossiers historiques sur l'usage des champs de tir et des secteurs d'entrainement 
(type et quantité de munitions utilisées). 


Les commandements sont responsables pour: 


a. appliquer la politique du QGDN en ce qui a trait aux champs de tir et aux secteurs 
d'entrainement sous leur responsabilité; 


b. produire, sur une base annuelle, une révision ou un inventaire condensé sur les 
champs de tir et les secteurs d'entrainement; 


Cc. fournir, au besoin, mais au moins tous les 5 ans, une révision du catalogue des 
champs de tir et des secteurs d'entratnement du MDN; 


d. assister les bases dans leurs négociations sur l'accés aux civils des champs de tir et 
des secteurs d'entrainement et de transmettre ses recommandations au QGDN; 


ee envoyer un représentant au Comité Aviseur sur les Champs de tir et les Secteurs 
d'entrainement et envoyer une copie du rapport de ce comité au QGDN avec les 
commentaires du commandement; 


ie prévoir et mettre a jour périodiquement le plan de développement des champs de 
tir; 
g. initier la compilation et la mise a jour des dossiers historiques en respectant 


l'usage des champs de tir et des secteurs d'entratnement; et 

h. diriger la classification des zones de danger des champs de tir et des secteurs 
d'entrainement, en type 1, 2 et 3, basé sur les recherches et les dossiers 
historiques. 


Les commandants des bases et des unités sont responsables pour: 


a. appliquer la politique du MDN en ce qui a trait aux champs de tir et aux secteurs 
d'entrainement sous leur responsabilité; 


b. fournir, sur une base annuelle, une révision du résumé-inventaire sur les champs 
de tir et les secteurs d'entratnement; 


Cc. fournir, lorsque requis, mais au moins une fois aux 5 ans, une révision du 
catalogue des champs de tir et des secteurs d'entrainement; 


d. controler l'accés des civils aux champs de tir et aux secteurs d'entratnement 
conformément a la politique du QGDN; 


C: négocier les demandes d'accés aux champs de tir et aux secteurs d'entratnement 
par les civils et faire suivre les recommandations au commandement; 


ie établir un Comité Aviseur sur les Champs de tir et les Secteurs d'entrainement et 
faire suivre au commandement une copie du rapport de cette rencontre; 


g. compiler et maintenir a jour les dossiers sur les champs de tir; 


h. classer les zones dangereuses en type 1, type 2 ou type 3, en se basant sur la 
recherche et sur les dossiers historiques; 


I: préparer un plan de développement des champs de tir qui sera inclus au Plan de 
Développement de la Base; et 


k. conduire un programme d'information approprié auprés du public avec I'assistance 
du QGDN (DOLMSE). Ceci sera fait pour le bien-étre du public ayant accés aux 
champs de tir et aux secteurs d'entrainement. Une attention particuliére sera portée 
a l'éducation des enfants. 


PLAN DE DEVELOPPEMENT DES CHAMPS DE TIR 
de Un plan de développement de champ de tir doit: 
a. spécifier les changements a étre apportés tels que l'introduction de nouvelles 


armes ou les changements pour certains champs de tir particuliérement en ce qui a 
trait aux zones de manoeuvre, de danger et d'impact; 


b. donner une orientation pour la gestion des ressources; et 
C2 donner la ligne de conduite en ce qui a trait a l'accés des civils. 
8. Dans le développement et dans les projections d'un plan de développement, tous les 


efforts devraient étre faits pour: 


a. utiliser au maximum les secteurs contaminés comme zone d'impact avant d'en 
contaminer de nouvelles; 


b. regrouper les zones d'impact existantes; et 


c. autant que possible, il faut placer les zones d'impact a des endroits ot il sera facile 
d'effectuer les opérations de nettoyage. 


9. Les plans de développement des champs de tir doivent étre préparés pour tous les champs 
de tir et les secteurs d'entrainement. Lors de la préparation de ces plans, un rapport du 
commandement supérieur devrait étre recherché par l'utilisateur du champ de tir. Les plans de 
développement des champs de tir seront des documents clés pour le Comité consultatif des 
champs de tir et des secteurs d'entrainement ainsi que pour l'administration du champ de tir. 


10. _—_ Les plans de développement des champs de tir font partie intégrante du Plan de 
Développement de la Base et doivent couvrir la plupart des points suivants: 


a. historique du champ de tir, en incluant les zones d'impact connues et les zones de 
contamination possibles; 


b. tous les détails disponibles sur les champs de tir en opération; 
c de l'information sur la topographie, la végétation et la faune; 
d. détails sur toutes restrictions telles que les locations, etc.; et 
eh le plan de développement ou d'expansion possible y compris l'échéancier. 
11. En plus, les commandants de base et d'unité doivent vérifier leurs besoins au sujet des 


plans de support suivants: 


a. Plan de gestion des ressources. Ce plan permettra de tirer profit des meilleurs 
avantages possibles pour le MDN des secteurs présents et futurs. 


b. Plan de gestion de l'environnement. Ce plan permettra d'établir une approche pour 
préserver l'équilibre de l'environnement et de I'écologie sans trop restreindre 
l'entrainement militaire. Des avis de spécialistes en environnement et en écologie 
devraient étre utilisés. Méme si la défense d'un secteur est le but ultime et doit étre 
maintenue, il est habituellement possible de la concilier avec l'environnement et 
l'écologie. 


CHAPITRE 2 


CHAMPS DE TIR INTERIEURS 


SECTION 1 
25 METRES REGLEMENTAIRES 
GENERALITES 


1. On doit adopter ce type de champ de tir partout ot il est possible de le faire. En plus du 
fait qu'il n'est pas nécessaire d'aménager une zone de danger a l'extérieur du batiment, ce champ 
de tir peut étre utilisé en tout temps grace a l'éclairage électrique. 


De Tout au long de la présente section, les données concernant le champ de tir réglementaire 
figurent en premier lieu. Les autres données pourront servir de guide quand, pour diverses 
raisons, il est impossible d'adopter le champ de tir réglementaire. 


it Les spécifications sont faites en fonction d'un champ de tir rencontrant les normes pour 
les munitions de type .22 po., 6.5 mm, 9 mm et pour le calibre .38. 


4, Les dessins des futurs champs de tir intérieurs devront étre concus en fonction 
d'équipements modernes tels que le ciné target. Les champs de tir devraient également étre 
pourvus d'une excellente ventilation et permettre une réduction sensible du bruit. 


DIMENSIONS DU BATIMENT 


3: La longueur du champ de tir réglementaire doit étre de 25 métres entre les positions de tir 
et les cibles. La distance minimale permise entre les positions de tir et les cibles est de 10 métres. 


6. Quand on ne dispose d'aucun autre emplacement et qu'on veut construire un champ de tir 
d'une longueur inférieure a 15 métres il faut assurer une protection supplémentaire telle qu'un 
rideau de Linatex installé derriére les cibles. 


Ti Derriére les positions de tir 11 faut prévoir une zone d'attente de 6 a 10 métres de 
profondeur ou les spectateurs et les tireurs qui attendent pourront s'asseoir. La longueur intérieure 
totale du batiment sera donc d'environ 35 métres. 


8. La largeur du champ de tir doit étre au moins de 8 métres. L'espace requis pour un tireur 
est de: 

a. 1.5 métre entre les fusils et les pistolets; 

b. 4.0 métres entre les 84 mm antichars utilisant la munition de 6.5 mm; et 

c: les positions de tir sur la gauche et la droite doivent étre au moins a 1.0 métre des 


murs. 


9. Quand c'est possible, la hauteur du batiment devrait étre de 2.75 metres a l'avant-toit, sans 
avoir moins que 2.5 métres. 


PROTECTION 


10. Buttes d'arrét. Pour les champs de tir réglementaires, le mur du fond servant de butte 
d'arrét doit étre a l'épreuve des balles sur une hauteur de 4 métres et sur une largeur de 2 métres 
au-dela de la ligne de tir de flanc. Quand cela n'est pas possible, il deviendra nécessaire de 
protéger le plafond et les murs latéraux en dega des angles mentionnés au sous-paragraphe 12 ci- 
dessous. On peut réduire ces données selon la longueur du champ de tir et les ramener a 2.5 
meétres et a 1.2 métre respectivement pour un champ de tir de 15 métres. I] faut cependant assurer 
une protection supplémentaire derriére les cibles. Cette protection prend souvent la forme d'une 
plaque d'acier de 13 mm s'étendant sur une hauteur de 2 métres et se prolongeant sur au moins 
0.3 métre a l'extérieur des lignes de tir de flanc. Les buttes en bois doivent avoir une épaisseur 
correspondant a la protection offerte par 13 mm d'acier. Les joints doivent étre décalés pour 
éviter que les balles passent a travers. 


11. Le toit. La partie du toit qui se situe en deca d'un angle de 125 milliémes de la ligne de 
visée doit étre adéquatement protégée. Cette protection peut étre faite au moyen d'une plaque 
d'acier de 13 mm ou I'équivalent fixé en dessous des fermes du toit. Afin de prévenir l'éclatement 
des balles, cette plaque doit étre recouverte d'un revétement de bois de 2.5 cm. 


12. Murs latéraux: 


a. Un champ de tir réglementaire doit avoir le moins de portes ou de fenétres 
possible en avant des positions de tir. S'il y en a en dega d'un angle de 90 
milliémes de la ligne de tir il faut les protéger pour éviter qu'un coup direct passe 
au travers. Tout comme au plafond, il faut prévoir l'équivalent d'une plaque d'acier 
de 13 mm recouverte d'une piéce de bois de 2.5 cm. 


b. La méme mesure de protection s'applique a toutes parties de murs se trouvant en 
deca de l'angle de 90 milliémes. 


13. Déflecteurs en acier: 


a. Le martellement continu des balles a pour effet de désintégrer les ouvrages de 
maconnerie ou de bois ainsi que de rendre inutilisable les appareils d'éclairage ou 
de plomberie fixés au plafond. En conséquence, il faudra placer un déflecteur 
d'acier de 13 mm recouvert d'une plaque de bois de 2.5 cm. La plaque déflectrice 
doit étre installée a un angle de 30 a 40 degrés par rapport a l'angle de tir. La 
longueur varie selon les besoins. 


b. Des déflecteurs verticaux peuvent étre utilisés sur les murs latéraux afin de 
protéger certains équipements. Les déflecteurs verticaux doivent s'élever jusqu'a 
au moins 60 cm au-dessus des cibles. 


c Un déflecteur de 10 cm placé verticalement au bas des cibles et d'un mur latéral a 
l'autre est nécessaire pour protéger les ricochets au sol. Ce déflecteur sera 
composé de 13 mm d'acier et 2.5 cm de bois. 


COLLECTEUR DE BALLES 


14. Pour prévenir l'éclatement des balles et les éclats il est nécessaire d'installer un collecteur 
de balles. 


ey En plus des moyens traditionnels comme les billes de bois ou le sable qui demandent 
beaucoup d'entretien et qui occasionnent plus de poussiére en suspension, on en retrouve 
maintenant d'autres types: 


a. Des plaques de métal de 13 mm avec un angle de 800 milli¢mes. Ces plaques sont 
remplies de sable. Voir figure 2-1. 


b. Un rideau simple ou double de Linatex avec une piéce de bois supplémentaire a la 
butte d'arrét. Cette méthode n'est pas 4 recommander avec la munition .38 «wad 
cutter». Voir figure 2-2. 


C: Une plaque de métal incurvée a la base. Voir figure 2-3. 


16. | Une combinaison de plusieurs méthodes peut étre utilisée avec le Linatex qui réduit le 
bruit, les ricochets et les éclats tout en étant résistant. 


Lys Si on emploie un collecteur de balles en sable, il est souhaitable qu'on ajoute 50 pour cent 
de bran de scie au sable dans la partie ou les balles pénétrent. En plus, le sable doit étre enlevé ou 
nettoyé lorsque 30 000 balles ont été tirées. 


18. Suite a une étude, le sable s'est révélé le moyen le plus avantageux étant donné qu'il est 
économique et sécuritaire. Lorsqu'on utilise ce type de collecteur de balles, le systeme de 
ventilation doit cependant étre plus puissant afin d'éliminer le surplus de poussiere. 
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Plaque de métal incurvée 


Figure 2-3 


POSITION DES CIBLES 


19. Il faut prévoir des cadres ou des panneaux pour fixer les cibles. Ce cadre aura 15 cm de haut et 
sera placé 45 cm du déflecteur sous les cibles. La ligne de visée doit étre au méme niveau que le canon 
de l'arme utilisée. 


POSITION DE TIR 


20. Le nombre de positions de tir varie selon l'arme utilisée tel que spécifié au paragraphe 8 de ce 
volume et au B-GL-304-003/TS-O0A1, article 305, paragraphe 24.a. 


ai. Dans la mesure du possible des cloisons amovibles approuvées doivent étre installées, ce qui 
peut permettre de réduire la distance entre les tireurs 4 1 métre pour le pistolet, par exemple. Les 
cloisons doivent étre conformes au dessin revisé S-16-1003-14. 


pam Il faut prévoir des plates-formes de tir amovibles sur tous les champs de tir. Celles-ci doivent 
mesurer 2.5 metres de long, 1 métre de large, 50 cm de haut a I'avant et 30 cm de haut a l'arriére. 


23; Quand c'est possible, il faut aménager une tranchée; celle-ci doit mesurer 1 métre de 
profondeur. Elle se situe a la position de tir de 25 métres. 


24. Il n'y aura pas de pieces de métal non recouvertes en avant des positions de tir. 
ECLAIRAGE 
25. Le jour. Lorsque la chose est possible, on doit assurer l'éclairage au-dessus des cibles et des 


positions de tir au moyen de puits de lumiere aménagés dans le toit ou par le biais de fenétres latérales. 
Les tireurs ne doivent pas étre exposés aux rayons directs du soleil. Dans les batiments ot on a des 
fenétres dans les murs latéraux, elles doivent étre en ligne avec les positions de tir et placées 4 environ 
1.5 métre au-dessous du sol. 


26. La nuit. L'éclairage artificiel est nécessaire pour le tir de nuit. C'est le moyen le plus sir pour 
obtenir un éclairage constant. Pour ce type de tir il faudra peut-étre réduire ou éliminer l'éclairage 
naturel. 


Zi: Il faut assurer une protection maximale aux fils et aux appareils électriques en les placant 
derriére des déflecteurs en acier tel que stipulé au paragraphe 13. 


28. | Unsystéme d'éclairage avec rhéostat doit étre prévu pour toutes nouvelles installations afin de 
pouvoir simuler le tir de jour ou de nuit. 


29: Une ampoule de type réflecteur-projecteur pour chaque cible est le minimum recommandé. 
L’éclairage doit étre placé de maniére a réduire au minimum les effets d'éblouissement. 


PEINTURE 


30. La zone de la butte d'arrét doit étre recouverte d'une peinture noire mate afin de réduire les 
reflets lumineux. I] en est de méme pour les autres endroits pouvant provoquer des reflets ou des 
éblouissements. Il faut éviter tous les finis luisant sur le champ de tir. 


VENTILATION 


Sh, Durant les exercices de tir, une quantité considérable de vapeur et de fumée se dégage des 
munitions. Il est donc essentiel d'assurer une excellente ventilation qui sera suffisante pour rencontrer 
les normes de sécurité et de santé. L'air frais devrait arriver a l'arri¢re des positions de tir et sortir pres 
de la butte d'arrét de fagon a ce que les tireurs respirent le moins possible de lair vicié. 


ENTRETIEN 


a2. Afin de protéger la santé du personnel exposé a la poussiére de plomb et aux gaz dans les 
champs de tir intérieurs au sein des Forces canadiennes, les mesures d'entretien suivantes doivent étre 
prises: 


a. Les planchers, les murs et les plates-formes de tir doivent étre nettoyés aprés chaque 
journée de tir. Pour ce faire, seul un aspirateur ou un morceau de tissu humide peut étre 
utilisé. De plus, durant la session de nettoyage, le personnel préposé a cette tache devra 
porter le masque protecteur approuvé (NNO 4240-21-899-8588-Masque, Poussiére 
toxique) ainsi que la salopette de travail approuvée (NNO 8415-21-884-3068). 


b. Il est strictement défendu d'entreposer des effets tels que des tables ou des chaises dans 
un champ de tir intérieur. 


ic: Le systéme de ventilation devra étre mis en marche aussitét que le tir débute. De plus, il 
devra continuer a fonctionner lors de la période de nettoyage et ce jusqu'a une heure 
aprés que cette derniére soit complétée. 


d. Les dessus de tables ainsi que les plates-formes de tir doivent étre construits de 
matériaux a surface lisse afin de permettre un meilleur nettoyage immédiatement apres 
les séances de tir. 


e: L'utilisation de matelas ou de tout autres litiéres en tissu comme points d'appui pour les 
tireurs est strictement défendue. Seuls les matériaux lisses et facilement nettoyables 
peuvent étre utilisés a ces fins. 


ie Un panneau indicateur informant des dangers reliés aux effets du plomb doit étre placé 
dans tous les champs de tir intérieurs. 


REDUCTION DU BRUIT 


cep Il est nécessaire d'appliquer un revétement acoustique adéquat aux endroits ot c'est possible 
afin de réduire sensiblement I'intensité du bruit. 


34. Un rideau de Linatex derriére les cibles aide aussi a atténuer le bruit. 

ZONE D'ATTENTE 

35. La zone d'attente est l'endroit tout désigné pour réunir et préparer la prochaine reléve de tireurs. 
36. Il est préférable que cette zone soit dans une salle séparée avec un accés direct a l'arriére de la 


zone de tir. Par contre si la zone d'attente doit se trouver dans la méme piéce, les deux zones doivent 
étre séparées par une cloison n'ayant qu'une seule ouverture. Cette ouverture sera de la largeur d'une 
porte et donnera accés a l'arriére de la zone de tir. 


ACCES 


a1 Les portes donnant accés au champ de tir en avant des positions de tir devraient se limiter 
presque exclusivement a des sorties d'urgence. 


38. Ces portes ne devraient pouvoir s'ouvrir et se verrouiller que de 1'intérieur. 


39. — Les réglements du champ de tir doivent stipuler que l'officier de sécurité vérifie 
personnellement les verrous avant le début du tir. 


SALLE DE RANGEMENT 


AO. Chaque champ de tir doit avoir une salle de rangement pour le matériel tel que les cibles et le 
ciné target. 


4]. Cette salle peut se situer devant les positions de tir mais doit respecter les spécifications 
contenues aux paragraphes 37 a 39 ci-dessus. 


42. Il devra y avoir une seconde partie a cette salle pour assurer la sécurité du personnel et se 
conformer aux régles de sécurité pour les incendies. 


NOUVELLE TECHNOLOGIE 


43. La nouvelle technologie peut amener des améliorations notables pour les nouveaux champs de 
tir. Il serait souhaitable d'en profiter spécialement en ce qui a trait a la sécurité, l'éclairage, la 
ventilation, la réduction du bruit ainsi que l'amélioration du matériel utilisé. 


CHAMP DE TIR DANS UN BATIMENT APPROPRIE 


44. Il est aussi possible qu'un champ de tir soit aménagé dans un gymnase, une salle d'exercice ou 
dans tout autre batiment approprié. 


45. Afin que le batiment puisse servir a ses fonctions normales, les cibles et les positions de tir 
doivent normalement étre amovibles. 


46. La figure 2-4 montre un collecteur de balles et un support de cible combiné pour un tir de 
munition .22 po. 


47. Les principes généraux et ceux concernant la sécurité sont les mémes que pour un champ de tir 
réglementaire. Cependant un tel type de champ de tir n'est pas souhaitable a cause des problémes de 


sécurité qu'il peut occasionner. 


48. Suite a ce qui précéde le QGDN sera donc trés réticent 4 accorder un permis pour un tel type de 
champ de tir. 


PENETRATION DES MUNITIONS DE CALIBRE .22 


49, Bien que les nouveaux champs de tir doivent étre construits pour accepter le calibre 9 mm, il 
n'en demeure pas moins que sur certains champs de tir existants on ne peut tirer que du calibre .22. 


50. La puissance des divers types de munitions de calibre .22 varie considérablement dépendant du 
fabricant. 
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Figure 2-4 Collecteur de balles et support de cible 


SL. Les matériaux énumérés ci-dessous sont a l'épreuve des coups directs pour le calibre .22 dans 
les épaisseurs indiquées: 


a. maconnerie de brique ou de béton de 11 cm revétue de planches de 5 cm; 

b. 30 cm de terre ou de sable entre des panneaux de planches de 5 cm; 

c 15 cm de gravier entre des panneaux de planches de 5 cm; 

d. 7.5 cm de gravellons de galets ou de granit entre des panneaux de planches de 5 cm; 
eS plaque d'acier de 3 mm avec un revétement de planches de 2.5 cm; et 


f. 18 cm de bois dur. 


SECTION 2 
CHAMP DE TIR MINIATURE POUR VCB 
GENERALITES 


1. Sur les champs de tir miniatures pour véhicules blindés, on utilise maintenant une technique de 
tir au laser. Pour cette raison, ce type de champ de tir différe des autres en ce sens qu'il ne requiert pas 
de butte d'arrét, et de collecteur de balles comme tel. 


2: La B-GL-304-003/TS-0A1, chapitre 6, section 4 et chapitre 12 ainsi que la C-02-040-002/TS- 
001 donnent des précisions sur la sécurité et les dangers des lasers. 


EMPLACEMENT 


= Normalement les champs de tir miniatures sont situés a l'intérieur d'un batiment. Par contre, il y 
en a quelques-uns a l'extérieur. 


4, Tout batiment suffisamment grand pour permettre de placer la maquette ou l'équipement est 
acceptable. II peut donc s'agir d'une salle de cours ou d'un hangar. 


5. L'endroit choisi devra permettre l'accés des véhicules blindés, autant au niveau de la dimension 
des portes qu'au niveau de la résistance du plancher. 


6. Le sol et les murs ne doivent présenter aucune surface réfléchissant la lumiére. Tous les objets 
brillants tels que pierres, vitres et métaux doivent étre enlevés du champ de tir avant le début du tir. 
Lorsque les murs sont peints, il faut utiliser une peinture d'un fini mat. 


Vs Lorsqu'on utilise un laser de classe 111 a l'intérieur, la piece doit étre fermée et sans fenétre. De 
plus il doit y avoir une lumiére ou un systéme sonore pour indiquer que le laser est en opération. 


8. A l'intérieur comme a l'extérieur, il faut avoir un mur ou une cloture pour délimiter la zone du 
champ de tir. Des panneaux peuvent aussi étre placés 1a ot il n'y a pas de mur. 


o Dans la mesure du possible, un champ de tir extérieur doit étre plat. On ne doit jamais avoir un 
angle de tir ascendant. 


ZONE DE DANGER 
10. _— IL n'y a pas de zone de danger comme pour les autres types de champs de tir; cependant, il faut 


s'assurer que personne ne puisse étre exposé aux rayons du laser. Un écran doit se trouver derriére les 
cibles pour arréter le rayon laser. Il peut s'agir d'une butte, d'un mur ou de tout autre écran. 


PANNEAUX - DRAPEAUX 
11. Tout comme pour les autres champs de tir, il faut employer les drapeaux appropriés. 


Wes Des panneaux spéciaux doivent étre placés autour du champ de tir. La figure 2-5 en donne un 
exemple du symbole de base en plus des autres exemples présentés a la figure 12-1 de la B-GL-304- 
003/TS-OA1. 


POSITIONS DE TIR 


ites On doit marquer d'une ligne blanche l'endroit ot sera placé le VCB afin de toujours avoir la 
méme distance de tir. Cette position peut cependant varier selon le type de véhicule. D'autres lignes 
peuvent étre tracées si le champ de tir est constitué d'une maquette qui n'est pas fixée en permanence. 


14. Lorsque le VCB est placé face au champ de tir, le centre du chapeau de moyeu de la deuxiéme 
roue des véhicules a chenilles et le centre du chapeau de moyeu de la roue avant des véhicules a roues 
doivent étre alignés exactement avec la ligne de mise en place du VCB. 


MAQUETTE 


15: Certaines maquettes arrivent completes et l'utilisateur n'a qu’a suivre les instructions de 
montage. 


16. Il est aussi possible qu'une unité construise sa propre maquette. II est alors nécessaire de la faire 
a l'échelle et que cette échelle puisse étre compatible avec le type d'appareil utilisé pour le laser; la 
figure 2-6 donne un apercu des distances pour un champ de tir miniature. 


Figure 2-5 Panneau d'avertissement pour laser 
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Figure 2-6 Champ de tir a l'échelle pour Léopard 


CIBLES 

17. Les cibles sur un champ de tir miniature au laser, peuvent étre fabriquées sur place. Il existe 
cependant des cibles disponibles a travers le systeme d'approvisionnement. Pour de plus amples 
informations, voir le chapitre 11. 


18. Les cibles plus grandes que le faisceau sont les plus stires. 


19. Les cibles doivent étre mates et ignifuges. 


CHAPITRE 3 


CHAMPS DE TIR CLASSIFICATION «TIRER POUR VIVRE» 


SECTION 1 
GENERALITES 
INTRODUCTION 
1. Le présent chapitre comprend l'information requise pour planifier l'aménagement des nouveaux 


champs de tir servant a la classification «tirer pour vivre» ou pour vérifier l'aménagement des champs 
de tir déja existants. Il comprend suffisamment de données pour assurer le choix d'emplacements 
offrant le maximum de possibilités d'utilisation, tout en répondant aux normes de sécurité établies. 


2: Certaines dimensions sont données pour aider a déterminer la grandeur de terrain approprié 
pour un champ de tir particulier. Elles peuvent aussi servir a vérifier si les installations, telles que la 
butte, ne se trouvent pas réduites en raison des intempéries ou de I'érosion. 


a: L'élaboration des données techniques détaillées pour l'aménagement des champs de tir 
permanents reléve de la section du génie et on peut les obtenir en s'adressant au QGDN (DSTCEC). 


SECTION 2 
CHAMPS DE TIR EXTERIEURS - 25 METRES 
INTRODUCTION 
1. Les champs de tir extérieurs ont plusieurs avantages par rapport aux champs de tir intérieurs: 
éclairage naturel, effet du vent, cofits minimes d'aménagements et une grande facilité pour l'utilisation 
de cibles mécaniques ou mobiles. 


2 Il est possible d'utiliser presque toutes les armes portatives sur un champ de tir de 25 métres. 


CHOIX DE L'EMPLACEMENT 


33 Le champ de tir doit étre orienté vers le nord si possible. 
4. Une ligne de visée ascendante doit étre évitée. 
5: L'emplacement idéal pour un champ de tir de 25 metres doit offrir un maximum d'accessibilité 


et de sécurité de méme qu'un minimum d'inconvénients attribuables aux exercices de tir. 


TYPES DE CHAMPS DE TIR 

6. Voici les deux types principaux de champs de tir extérieurs de 25 metres: 
a. Type 1: champ de tir sans zone de danger. 
b. Type 2: champ de tir avec zone de danger. 


TYPE 1 - CHAMP DE TIR SANS ZONE DE DANGER CONSTRUCTION 
Ds Vu le bruit causé par un champ de tir de ce genre, il est important qu'il soit situé 4 au moins 
400 metres des maisons privées, hopitaux et autres batiments, ceci afin d'éviter les plaintes attribuables 


aux coups de feu. 


8. Les mesures précédentes sont des minimums; il serait intéressant de les augmenter 
spécialement lorsque la zone de danger normale donnerait dans des zones urbaines. 


2. La figure 3-1 illustre deux coupes d'un champ de tir 25 métres sans zone de danger. 
10. Sous réserve du plan général illustré ci-dessus, les détails de la construction sont laissés a la 
discrétion de la section de génie qui doit tenir compte des particularités de l'endroit dans le choix des 


matériaux, etc. 


LIGNE DE REPERE 


11. La ligne de repére pour toutes les hauteurs correspond au-dessus de la coulisse des cibles. 


MUR DE LA BUTTE D'ARRET 


1 Comme l'illustre la figure 3-1 la hauteur minimale est de 5.5 métres. S'il n'y a pas de fosse de 
ricochets sa hauteur doit étre de 7.3 métres. La longueur varie en fonction du nombre de positions de 
tir. 


COLLECTEUR DE BALLES 


13. Le collecteur de balles est devenu nécessaire étant donné que la plupart des buttes d'arréts 
naturelles sont trop dures. 


14. L'intérieur du collecteur de balles peut étre fabriqué en terre, en sable ou en tout autre matériau 
disponible. Il est par contre important que l'extérieur soit fait d'un matériau qui empéche les ricochets 
et l'éclatement des balles, tel que du sable mélé a la sciure de bois. 
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Champ de tir de 25 métres sans zone de danger 


Figure 3-1 


iisy Les parois de ciment du collecteur de balles doivent étre recouvertes de 7.5 cm de bois avec un 
espace de 5 cm entre le mur et le bois traité pour éviter les ricochets. On doit aussi fixer un madrier a 
la base du collecteur de balles. 


16. _ En hiver, lorsque la terre ou le sable sont gelés, il peut étre important de rateler le collecteur de 
balles pour éviter les ricochets. 


COULISSE DES CIBLES 


ee Elle doit étre construite juste devant le collecteur de balles et se prolonger jusqu'a environ | 
metre des extrémités du collecteur de balles. La coulisse aura 5 cm de largeur et 15 cm de profondeur. 


TRANCHEE DES CIBLES 


18. Elle est prévue pour recevoir les mécanismes des cibles de tir instantané. Sa longueur est la 
méme que la coulisse des cibles. 


FOSSE A RICOCHETS 


19. Elle doit s'incliner du point de tir de 25 métres jusqu'a la tranchée des cibles pour atteindre une 
profondeur de 2 métres. 


20. Sa surface doit étre recouverte de gazon ou de sable et exempte de pierre ou de tout autre 
matériau susceptible de provoquer des ricochets. 


21. Le fond de la fosse est relié a la tranchée des cibles par un escalier de bois permettant aux 
tireurs de se diriger tout droit vers les cibles. Il faut éviter le béton ou d'autres matériaux qui peuvent 
causer des ricochets, 


POINTS DE TIR 


22. Il est recommandé d'avoir une tranchée de tir aux 25 metres; cela permettra le tir dans d'autres 
positions que le tir couché. 


23.  Chaque position de tir doit, dans la mesure du possible, étre recouverte de gazon. Elle doit 
mesurer au moins 3 metres de long pour le tir en position couchée et avoir la largeur suivante entre les 
positions: 


a. fusil et pistolet: 1.5 m; 
b. fusil mitrailleur: 2.0 m; 
on mitraillette: 3.5 m; 


d. mitrailleuse polyvalente: 4.0 m; et 


e. 84 mm antichar utilisant la munition 6.5 mm: 4.0 m. 


24. Une bande transversale de 2 métres au lieu de 3 métres doit étre nivelée a l'intérieur de la zone 
de ricochet pour le tir au pistolet. Cette bande transver-sale se situe habituellement aux points de tir de 
20 et 15 metres. Le bord avant de la bande doit étre a la distance requise des cibles. 


MURS EN AILES 
203 Les murs en ailes sont placés de biais comme le montre la figure 3-1 et dépassent de 6.7 m la 
butte d'arrét. Ces murs doivent étre recouverts de 5 cm de bois imperméabilisé pour réduire les risques 


de ricochets ou d'éclatement. 


26. Lorsque deux champs de tir de 25 métres sont construits dos a dos, les murs en ailes ne sont 
qu'un prolongement du mur de la butte. 


CHAMP DE TIR AVEC BUTTE D'ARRET NATURELLE 


a Lorsqu'on a une butte d’arrét naturelle tel qu'un escarpement vertical, une carriére de sable ou 
un mur ayant les dimensions requises, on peut construire un champ de tir a peu de frais. 


28. Dans la mesure du possible, ce genre de champ de tir doit étre muni d'une fosse a ricochets. 
Dans le cas contraire, le mur de la butte d'arrét doit étre plus élevé. 


29. La hauteur de la butte d'arrét est aussi calculée en fonction de sa pente: 


a. Lorsque la pente ne dépasse pas 180 milliémes (10°) de la verticale, la hauteur sera de 
6.7 m s'il y a une fosse a ricochets; sinon elle devra étre de 9.1 métres. Voir figure 3-2. 


b. Lorsque la pente n'excéde pas 533 milliémes (30°) de la verticale, la hauteur sera de 9.1 
m avec une fosse a ricochets; sinon elle devra atteindre 12.2 métres. 


POSITION DES CIBLES 

30. La position des cibles doit faire l'objet d'une attention particuliére. Une coulisse et une tranchée 
des cibles sont prévues pour toutes les cibles d'usage courant. L‘habitude de placer les cibles a diverses 
hauteurs est a l'origine de coups de feu hauts et mal dirigés qui passent par-dessus le mur de la butte 


d'arrét. 


31. Aucune cible ne doit se trouver a moins de 1.2 métre des extrémités du collecteur de balles. 


30° — 533 MILS 


10° — 180 MILS 


Figure 3-2 


Butte d'arrét naturelle 


DEPOT DE CIBLES 


32: A moins qu'un batiment convenable ne se trouve déja a proximité, il faut prévoir un local 
suffisamment grand pour l'entreposage et la réparation des cibles. 


ABRI DES TROUPES 
33. | Chaque champ de tir de 25 métres doit étre pourvu d'un abri éclairé pour les troupes. 
34. L'endroit souhaitable se trouve sur un des flancs mais a l'arriére du point de tir. L'arriére de 


l'abri devrait étre exposé au vent prédominant. Tous les cétés de l'abri doivent étre fermés a l'exception 
de la fagade, de maniére a ce que les troupes puissent voir les cibles de l'intérieur. Dans la mesure du 
possible on ne construit pas l'abri directement derriére le point de tir. 


35. Il est possible de prévoir des gradins a l'intérieur de l'abri afin d'assurer le confort de ceux qui 
observent le tir. Ces gradins seront aussi utiles pour donner des cours et des démonstrations. 


TYPE 2 - CHAMP DE TIR AVEC ZONE DE DANGER GENERALITES 


36. Quand on ne peut ou ne veut pas construire une butte d'arrét complete comme indiqué pour le 
type 1, une zone de danger est requise derriére les cibles. Voir la B-GL-304-003/TS-0A1, chapitre 2, 
pour la sécurité et le gabarit. 


37. Sauf en ce qui concerne la butte d'arrét et la zone de danger, les principes énoncés pour le 
champ de tir de 25 métres extérieur sans zone de danger s'appliquent aussi. 


38. Si des terrains civils se trouvent dans la zone de danger, il faut le consentement écrit de tous les 
propriétaires ou locataires de ces terrains pour que le QGDN approuve la construction du champ de tir. 


EMPLACEMENT 


39. Au moment de faire le choix de l'emplacement du champ de tir, on doit s'assurer que la zone 
est libre de tout batiment ou route principale. Il est primordial de savoir s'il peut y avoir des personnes 
dans la zone de danger pendant les exercices de tir. Les routes peu importantes, les sentiers, etc., ot la 
circulation est a peu pres nulle ne constituent cependant pas un empéchement absolu a l'aménagement 
d'un champ de tir, bien que leur présence ne soit pas souhaitable. Il faut alors poster des sentinelles 
pour assurer la garde pendant les exercices de tir. Il peut étre nécessaire d'interrompre le tir pour 
permettre aux piétons ou aux véhicules de traverser la zone de danger. Dans certains cas, des barriéres 
et des panneaux d'avertissement sont suffisants. 


BUTTE D'ARRET 
40. Bien qu'une butte d'arrét ne soit pas absolument nécessaire derriére les cibles, elle est 


néanmoins trés souhaitable. La butte d'arrét devrait mesurer au moins 2 métres de haut et s'étendre de 2 
métres au-dela des cibles de flancs. 


41. Les ricochets sont la principale source de danger sur les champs de tir. Il est donc important de 
tout mettre en oeuvre pour capter le maximum de balles a l'aide de la butte d'arrét. 


SECTION 3 
CHAMP DE TIR DE CLASSIFICATION STANDARD 300, 600 OU 1 000 M 
GENERALITES 


1. Les champs de tir de classification doivent avoir 15, 20 ou un plus grand nombre de couloirs de 
tir et ils peuvent étre classés en trois types: 


a. 300 métres. Ce type de champ de tir répond aux critéres pour le tir de C1, C7 et C8. 
Pour satisfaire les besoins de «Tirer pour Vivre», il est nécessaire d'avoir une ligne de 
départ a 400 métres des cibles. 


b. 600 métres. Lorsque la C2 et la C9 sont utilisées au-dela du 300 métres, un tel champ 
de tir est justifié. 


c. 1 000 métres. Un tel champ de tir est rendu nécessaire pour l'utilisation de la C3. 


Di. L'emplacement idéal sera un terrain sec et de niveau. Les terrains rocailleux, marécageux ou 
accidentés sont difficiles 4 aménager. De plus ils sont souvent d'un usage difficile voire méme 
dangereux. Un terrain rocailleux est aussi a €éviter 4 cause du danger accru de ricochets et du coiit plus 
élevé pour la construction de la butte et de la butte d'arrét. 


36 Un terrain humide ne convient pas en raison. 
a. du danger d'inondation aprés une forte pluie; 
b. des difficultés de construction; et 
c. de la difficulté a circuler a pied sur le champ de tir. 
4, Une élévation en direction de la ligne de visée tend 4 augmenter le nombre et la portée des 


ricochets. I] est donc important de connaitre I'élévation naturelle de la ligne de visée pour déterminer la 
hauteur et la distance maximale de la trajectoire de la balle. 


a. Un champ de tir devrait, si possible, étre situé face au nord. Les tireurs seront ainsi moins 
dérangés par les rayons du soleil et par les ombres projetées sur la surface des cibles. 


6. L'emplacement choisi pour le champ de tir devrait permettre l'aménagement d'une zone de 
danger complete pour le fusil 7.62 mm tel que l'illustre la figure 3-3 ou pour le fusil 5.56 mm tel que 
l'illustre la figure 3-4. 

DETERMINATION DES DIMENSIONS DE LA ZONE DE DANGER 


Ti: Les dimensions qui suivent s'appliquent a un champ de tir de niveau avec des munitions de 
5.56 mm et a un angle de niveau de tir maximum de 89 milliemes. (Voir figure 3-4). Il incombe a 


l'utilisateur de déterminer avec exactitude les dimensions du gabarit dont il aura besoin. Le B-GL-304- 
003/TS-OA1 présente les gabarits des zones de danger pour les différentes catégories de tir. Ces 
gabarits sont en annexe au chapitre 2. 


8. Pour un champ de tir de ce genre, la longueur de la zone de danger se prend a partir de la ligne 
des cibles sur une distance de 2 400 métres. 


9. Pour la largeur, on calcule d'abord la largeur totale des couloirs de feu en se basant sur une 
distance de 4 métres de centre a centre entre ceux-ci. Le tableau 3-1 (c) nous donne cette largeur 
suivant le nombre de tireurs. 


10. A partir de la largeur totale des couloirs de feu il faut ajouter 200 métres de chaque cété sur les 
300 premiers métres de la zone de danger a partir du point de tir le plus avancé (100 m). Voir figure 3- 
4. De ce point, nous devons tracer une ligne droite qui rejoindra les points suivants: 1 800 métres 
derriére les cibles et 350 métres a l'extérieur de la largeur des couloirs de feu. Pour les 600 derniers 
metres en longueur, il faut réduire a 250 métres la largeur totale a l'extérieur de la largeur des couloirs 
de feu. 


11. Une fois le gabarit de la zone de danger établi, aucun batiment, route ou sentier ne devrait se 
trouver dans cette zone. Dans le cas ot des routes ou des sentiers traversent la zone de danger, il est 
impératif de les fermer durant les exercices de tir. 


MAXIMUM HEIGHT 
OF BULLET = 150 m 
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MAXIMUM = 150 m 


DIRECTION OF FIRE 
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TARGET LINE 
LIGNE DES CIBLES 


MOST ADVANCED 
FIRING POINT . 
POINT DE FEU _ \ 
LE PLUS AVANCE | 


FIRING POINTS 
100 m STEPS 
POINTS DE TIR 


PAR 100 m REAR MOST 


FIRING POINT 

Wi F < 

RING ce <—— POSITION DE TIR- 
LARGEUR DES LA PLUS ELOIGNEE 


POSITIONS DE TIR 


DANGER AREA TEMPLATE 
GABARIT DE ZONE DE DANGER 
7.62 mm 


GALLERY RANGE 
CHAMP DE TIR 
MAXIMUM QUADRANT ELEVATION = 89 MILS 
ANGLE DE NIVEAU MAXIMUM = 89 MILS 


2800 m 


2700 m 


Figure 3-3 Champ de tir avec buttes, 7.62 mm 


MAXIMUM HEIGHT 2400 m 
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1800 m 


DIRECTION OF FIRE 


TARGET LINE 
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FIRING POINT 
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FIRING POINTS 
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POINTS DE FEU 
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REAR MOST 
FIRING POINT 
POINT DE FEU 
ARRIERE 


WIDTH OF 
FIRING LANES — 
LARGEUR DES 

COULOIRS DE TIR 


GALLERY RANGE 
CHAMP DE TIR AVEC BUTTE 
MAXIMUM QUADRANT ELEVATION = 89 MILS 
ANGLE DE TIR DE NIVEAU MAXIMUM = 89 MILS 


Figure 3-4 Gabarit de la zone de danger 5.56 mm 


Largeur totale 4 la ligne | Largeur totalea1l | Largeur totale 42 
Nombre de de 300 m devant le point 800 m de la butte 400 m de la butte 
couloirs de feu le plus avancé d'arrét d'arrét 


En métres En métres En métres 


Tableau 3-1 Dimensions de la zone de danger d'un champ de tir de classification a buttes pour 5.56 mm 
CHAMPS DE TIR ADJACENTS 


12. Sion désire aménager deux ou plusieurs champs de tir sur des emplacements adjacents, il est possible de 
réduire considérablement l'espace de terrain requis en faisant converger leurs lignes de tir. L'exemple 2 de la 
figure 3-5 illustre clairement l'espace de terrain nécessaire pour faire converger les champs de tir, 
comparativement a l'espace qu'occupent des champs de tir paralléles (exemple | de la figure 3-5). 


13. On pourra réduire au maximum la zone de danger si au moment de la planification, on applique sur la 
carte les axes des deux tracés des zones de danger, afin de déterminer la fagon de placer les champs de tir 
adjacents pour utiliser le moins d'espace possible. 


Figure 3-5 Zone de danger pour les champs de tir adjacents 


14. On peut réduire l'espace requis pour la zone de danger de champs de tir paralléles en 
appliquant le tracé de la zone de danger des deux champs de tir et en notant quelles positions de 
tir se trouvent a l'extérieur du tracé du champ de tir paralléle. Si on obtient, par exemple, un 
résultat de 300 métres, on peut inscrire dans les ordres permanents des champs de tir que les 
positions de tir utilisées simultanément dans ces champs de tir peuvent étre séparées par une 
distance de 300 métres. Au moment de la planification, s'il faut prévoir l'aménagement de 
champs de tir paralléles, ces derniers doivent étre situés a la distance nécessaire pour pouvoir étre 
utilisés simultanément, comme I'illustre l'exemple 3 de la figure 3-5. 


REDUCTION DES ZONES DE DANGER 


LS: On peut envisager la réduction de la zone de danger lorsqu'il y a une colline escarpée 
immédiatement derriére les cibles. Si la colline s'éléve a la verticale ou au moins avec une pente 
de 3:2 (un angle de 1 000 milliémes) par rapport au plan horizontal, jusqu'a une hauteur de 45 
metres au-dessus de la ligne de visée, aucune zone de danger n'est nécessaire au-dela de cette 
ligne. 


16. S'il existe une colline ou un escarpement qui s'éléve a une hauteur de 90 métres par- 
dessus la ligne de visée et tout prés des cibles, il n'est pas nécessaire d'avoir une zone de danger 
derriére cette colline. [l est tout de méme important de surveiller les ricochets ou les €boulements 
possibles s'il s'agit d'un escarpement situé tout prés de la butte d'arrét. 


U7, De fagon générale, la réduction de la zone de danger n'est pas justifiée si la colline ne 
correspond pas aux critéres énoncés plus haut. Voir figure 3-6. On surestime habituellement 
l'utilité de celle-ci: 


a. Parce qu'on la considére comme une butte d'arrét naturelle pour les balles tirées 
trop haut, on oublie cependant les ricochets. 


b. On calcule la hauteur a partir de I'horizontal et non de la ligne de visée; ce qui 
peut réduire considérablement la hauteur réelle. 


18. Lorsqu'une réduction de la zone de danger semble justifiée mais ne peut satisfaire les 
normes mentionnées, le cas doit étre soumis au QGDN qui prendra une décision. 
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Ligne de visée et trajectoires possibles 


Figure 3-6 


TERRAIN CREUX 
19. Le choix d'un terrain creux présente certains inconvénients: 


a. A moins que la partie concave du terrain ne soit si peu profonde qu'elle permette 
la construction d'une position de tir ayant une ligne de visée de niveau, les 
distances plus courtes auront une ligne de visée ascendante, causant ainsi une 
augmentation de la portée des ricochets. 


b. Il est difficile de placer les cadres de cible de fagon que la distance comprise entre 
le bas des cibles et le haut du pare-balles soit la méme pour toutes les positions de 
tir. 

20. Les difficultés causées par le choix d'un terrain creux sont illustrées a la figure 3-7. Il est 


possible d'éviter les problémes illustrés aux exemples 2 et 3 qui surviennent au niveau du pare- 
balles et des cadres de cible en abaissant les cadres de cible et en augmentant la longueur du 
support des cibles, comme le démontre l'exemple 4. 


BUTTES D'ARRET 


Zs Un champ de tir de classification standard doit toujours comporter une butte d'arrét 
derriére les cibles. Ceci non seulement pour arréter les nombreuses balles mais aussi pour 
permettre aux marqueurs de voir de facon assez précise l'endroit ot la balle a frappé. Cependant, 
a strictement parler, cette butte ne serait pas nécessaire aux endroits ou il y a une zone de danger 
complete. 


22. Une butte d'arrét artificielle est constituée par un talus construit immédiatement derriére 
les cibles. Il ne comporte ni pierres ni autres matieres dures et satisfait les exigences suivantes: 


a. Hauteur. Le sommet de la butte doit s'élever au moins de 1.2 métre au-dessus de 
la ligne de visée lorsqu'on a une cible de 1.8 métre, ceci peu importe la position de 
tir. Voir l'annexe A. 


b. Longueur. La longueur de la créte dépend du nombre de cibles requis. Elle doit 
dépasser au moins de 6 métres le cété extérieur des cibles de flancs. Il y aura donc 
environ 90 métres pour un champ de tir de 20 cibles. 


C. Epaisseur. La ligne de créte de la butte d'arrét doit avoir une épaisseur d'au moins 
1.5 métre et étre de niveau. L'épaisseur a la base de la butte dépend de la pente. 
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Effet d'un terrain creux 


Figure 3-7 


Pente. La pente devrait étre de 3:2 (1 000 mils) mais ne doit pas avoir moins de 
1:1 (800 mils). Des équerres peuvent étre placées a angle droit sur la pente pour 
conserver l'inclinaison. Aux extrémités de la butte d'arrét la pente peut étre a 
l'angle naturel de repos du matériau utilisé. 


Position par rapport aux cibles. La distance entre les cibles et la butte peut 
varier selon le matériau utilisé. Lorsque la butte est faite de sable ou de terre, sans 
pierres ni cailloux, elle peut étre située 4 moins de 5 métres. Par contre s'il y a un 
risque d'éclatement des balles, la sécurité des marqueurs est en danger; dans ce cas 
la distance ne doit pas étre inférieure 4 30 metres. I] faut remarquer que lorsqu'il y 
a une distance d'environ 30 métres, il est possible d'aménager un champ de tir de 
25 métres. Il est donc parfois avantageux de placer la butte d'arrét 4 30 métres des 
cibles. A ce moment il s'avére nécessaire de construire un support pour les cibles. 


Collecteur de balles. On doit aménager un collecteur de balles en sable lorsque la 
butte est construite en cailloux ou avec d'autres matériaux durs. il est construit 
derriére les cibles, tel qu'illustré a la figure 3-8, et sert a prévenir l'éclatement des 
balles tout en facilitant le marquage. 


PICKETS 
PIQUETS 


SECTION FRONT VIEW 
VUE DE PROFIL VUE DE FACE 


BOX FORMED BY THICK BOARDS 
TO BE FILLED WITH SAND 

BOITE EN PLANCHES EPAISSES 
REMPLIE DE SABLE 


Figure 3-8 Collecteur de balles 
23. Une butte d'arrét naturelle est constituée par une colline abrupte située immédiatement 
derriére les cibles. I] peut parfois étre nécessaire de travailler le terrain mécaniquement pour 


satisfaire aux mémes exigences qu'une butte artificielle. 


24. La partie de sable qui re¢oit les balles dans la butte d'arrét devrait étre changée lorsque 
100 000 balles ont été tirées vis-a-vis d'une cible. 


NUMEROTAGE DES CIBLES 


25: On numérote habituellement les cibles de gauche a droite en les plagant tout au long du 
sommet de la butte d'arrét. Le numéro est placé en ligne avec la position de tir et la cible. 


26. Les numéros doivent mesurer au moins 1.5 métre de hauteur sur un fond de deux métres 
sur deux. Ils seront peints de la fagon suivante: 


a. Cible n° 1: chiffre blanc sur fond noir; 
b. Cible n° 2: noir sur fond jaune; 
Cc; Cible n° 3: blanc sur fond rouge; 


d. Cible n° 4: comme n° 1; et 


e. Cible n° 5: comme n° 2, etc. 
BUTTE 
203 Les paragraphes qui suivent expliquent les exigences relatives a l'aménagement de la 
butte. La figure 3-9 donne un apercu du type de butte qui convient pour les champs de tir de 


classification en tenant compte des critéres suivants: 


a. La butte doit étre exactement a angle droit par rapport a l'angle du tir. Sauf 
exception, il est aussi important que la butte et la butte d'arrét soient paralléles. 


b. Un abri sir doit étre aménagé pour garantir la sécurité des marqueurs. 


Cc Afin de faciliter le travail des marqueurs, ceux-ci doivent étre en mesure de voir 
ou frappent les balles sur la butte d'arrét. 


d. Lorsque la cible est levée, on doit clairement voir sa partie inférieure de toutes les 
positions de tir. Voir figure 3-7. 


ee Le toit de la tranchée doit s'incliner légérement vers les cibles (pente 1:12) de 
facon a €viter que les ricochets en provenance du toit ne frappent les cibles. 
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Abri des marqueurs (en béton) 


Figure 3-9 


28.  Lorsque l'espace du terrain compris entre la position de tir la plus éloignée et la butte est 
de niveau, cette derniére peut étre construite soit au-dessus ou au-dessous du niveau du sol. Il en 
est de méme lorsque la pente descend légérement vers la butte. Si la ligne de visée suit une 
direction ascendante vers la butte, ce qui augmente les distances de ricochets, a ce moment elle 
doit étre construite au-dessous du niveau du sol 4 moins que la composition du sous-sol ou des 
difficultés de drainage ne le permettent pas. 


29. La construction de la butte au-dessous du niveau du sol présente le désavantage de 
permettre 4 un plus grand nombre de balles basses de ricocher sur le terrain, tandis qu'avec une 
butte construite au-dessous du niveau du sol, les balles sont captées par le pare-balles. Une bonne 
facon de réduire le nombre de ricochets consiste a enlever de la terre entre la butte et la position 
de tir de 100 métres et de l'utiliser pour former la butte d'arrét. 


30. Le toit de la butte qui couvre les marqueurs doit s'élever a une hauteur de 1.95 métre afin 
qu'ils puissent marcher debout. Le toit aura une profondeur de 1.1 métre et doit se prolonger sur 
toute la longueur de la tranchée. Cette couverture, de préférence en béton armé, aura 8 cm 
d'épaisseur, sera recouverte de 15 cm de terre et sera suffisamment soutenue. 


St: Un petit siége pour chaque marqueur doit étre fixé au mur de la butte. 


32; Un espace doit étre prévu sur ou dans le mur de la butte pour I'installation d'un ou de 
plusieurs téléphones. 


PARE-BALLES 


Oo: Le pare-balles offre une protection supplémentaire a l'abri des marqueurs et réduit le 
nombre de ricochets provenant de balles basses. II est constitué d'un minimum de 1.5 métre de 
terre sur toute sa longueur. Voir figure 3-9. 


34. Le sommet du pare-balle ne devrait pas laisser voir plus de 8 cm au-dessous du bas des 
cibles lorsque celles-ci sont installées pour le tir. I] peut étre nécessaire d'augmenter cette 
distance si la ligne de visée est légérement ascendante afin qu’a partir de toutes les positions du 
tir, On puisse apercevoir un espace entre la cible et le pare-balles. Voir aussi figure 3-7. 


35. La pente avant du pare-balles doit étre de 2:3 (500 mils) a partir du sol jusqu'au sommet. 


36. De fagon a maintenir la bonne hauteur et la bonne largeur du pare-balle, on doit délimiter 
son sommet a l'aide d'une planche placée verticalement pour empécher ce qui se produit a la 
figure 3-10. Il faut éviter la formation d'une telle dénivellation qui provoque les ricochets dans 
toutes les directions en plus de risquer que les balles pénétrent dans la butte. 
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Figure 3-10 Formation d'une dénivellation sur le pare-balles 


CADRE DE CIBLE 


37. Le cadre de cible qui convient le mieux a nos besoins est le modéle «Hythe» illustré a la 
figure 3-11. Ce cadre est construit en acier et forme un dispositif complet, prét a étre installé. 


38. Le centre du cadre doit étre au moins 4 une distance de 2.1 métres du mur de la butte a la 
hauteur du siége du marqueur. 


POSITIONS DE TIR 

39. Sur les champs de tir de classification standards, les positions de tir se trouvent a 100, 
200, 300, 400, 500 et 600 metres. Certains ont méme des positions de tir allant jusqu'a 1 000 
metres. 


AO. Il est important que les positions de tir soient perpendiculaires avec l'axe du champ de tir. 


Al. Les positions de tir doivent étre, si possible, au niveau du sol. On ne doit pas faire usage 
de plates-formes excepté si le terrain est creux ou marécageux. 


42. Les positions de tir doivent étre aménagées selon les dimensions suivantes: 


a. Longueur. Elle dépend du nombre de tireurs mais les positions sont distantes de 4 
métres les unes des autres. 


b. Largeur. Au moins 3 métres, ce qui permet le tir en position couchée. 


C. Pente. La position de tir aura une pente de fagon a ce que l'avant soit 25 cm plus 
élevé que l'arriére. 


43. Le terrain entre les positions de tir et les cibles doit étre exempt de toute surface dure, de 
grosses roches, et de roches pouvant causer des ricochets. Tout obstacle doit étre recouvert de 7.5 
cm de bois traité. 


44. _ Une surface gazonnée constitue une bonne position de tir. Les positions de tir doivent étre 
exemptes de tout matériau qui pourrait favoriser les ricochets. 


45. Un piquet indiquera d'une fagon précise la distance entre la position de tir et la cible. Le 
piquet doit étre peint de la méme couleur que le numéro de la cible (voir paragraphes 68 et 69). 
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Figure 3-11 Cadre de cible de modéle Hythe 


TELEPHONES 


46. Il est trés important de munir les champs de tir d'un systeme téléphonique approprié et 
efficace. En plus de rendre l'instruction du tir plus facile, un bon service téléphonique permet de 
gagner beaucoup de temps et de réduire considérablement les risques d'accident. 


47. Un circuit reliant le centre des positions de tir au centre de la butte est généralement 
suffisant sur un champ de tir de 16 cibles ou moins, méme si 12 serait le nombre optimum. II est 
bon d'ajouter un circuit pour chaque 8 cibles supplémentaires. Sur un champ de tir de 18 cibles, 
par exemple, on devrait installer un appareil téléphonique en face des cibles n° 6 et n° 12, de 
facon a répartir la distance également. 


48. Les appareils téléphoniques doivent étre placés dans des boites de bois ou de métal 
situées a un endroit qui offre une excellente protection de facon a les protéger contre les balles et 
les intempéries. 


49, Pour les nouveaux champs de tir, le systeme de cables téléphoniques devrait étre 
souterrain. Il est aussi possible de prévoir un systeme de microphone et haut-parleur pour la butte 
ou les positions de tir, spécialement lorsqu'il y a un grand nombre de cibles. 


DEPOT DE CIBLES ET ATELIER 


50. Lorsque le champ de tir a moins de 12 cibles, une seule installation peut servir de dépét et 
d'atelier pour les cibles. Lorsque le nombre est plus grand, il est préférable d'avoir deux 
emplacements; un pour le rangement des cibles et l'autre pour l'atelier. 


51. Le dépét des cibles et l'atelier peuvent étre placés soit a une des extrémités de la butte ou 
au centre de celle-ci, en autant qu'une bonne protection soit assurée. A certains endroits l'atelier 
peut étre a l'extérieur de la zone de danger, par exemple a l'entrée du champ de tir. 


52: Le dépét de cibles et l'atelier doivent étre suffisamment grands pour loger tout le matériel. 
On doit trouver dans I'atelier une grande table horizontale, un établi de menuiserie, des armoires, 
une ligne téléphonique avec la butte, des installations de chauffage, d'électricité et d'éclairage 
ainsi que l'approvisionnement en eau. 


FANIONS DE TIR ET PANNEAUX D'AVERTISSEMENT 


D2: Tous les champs de tir de classification doivent avoir les fanions d'avertissement et de 
commande suivants: 


a. un fanion d'avertissement rouge de 2 métres sur 2 fixé a un mat de 9 métres situé a 
un endroit bien visible sur la butte d'arrét ou a proximité pour indiquer que le 
champ de tir est utilisé; 


b. fanions de commande rouge et vert de 1 x 1.25 métre. Il y en aura une série a une 
extrémité de la butte tandis que l'autre sera fixée a une hampe portative placée aux 


positions de tir. On doit prévoir des socs permanents pour chaque position de tir; 
et 


C fanions d'avertissement rouges de 2 métres sur 2 fixés a des mats érigés aux 
endroits ot le fanion décrit au paragraphe 96a n'est pas visible et ot il est 
considéré important d'indiquer qu'un exercice de tir est en cours. 


54. Lorsqu'on considére qu'il est important de placer des panneaux d'avertissement aux 
limites de la zone de danger, c'est la section de l'approvisionne-ment qui les fournit. 


32: La responsabilité de décider de l'endroit ot placer les fanions et les panneaux 
d'avertissement décrits ci-haut revient a la commission d'officiers responsable du champ de tir. Si 
cette commission n'existe pas, c'est au commandement, au commandant de la base ou a tout autre 
officier supérieur responsable du champ de tir de prendre action. 


56. D'autres détails concernant les drapeaux et les panneaux sont donnés au chapitre 11 et 
dans la B-GL-304-003/TS-0A1, chapitre 1, section 3. 


ABRI DES TROUPES 

57. Tous les champs de tir de classification doivent comporter un abri pour les troupes. L'abri 
doit étre situé dans un endroit approprié en dehors de la zone de danger. II doit étre pourvu de 
bancs fixes, étre chauffé et éclairé. 


FACILITES SANITAIRES 


58. Des facilités sanitaires comportant des toilettes et de l'eau potable doivent étre prévues 
pour tous les champs de tir. Lorsque c'est possible des lavabos doivent aussi étre ajoutés. 
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Cible mécanique 


Figure 3-12 


CIBLES TELECOMMANDEES 


59. Il est possible d'adapter un champ de tir avec butte pour y ajouter des cibles 
télécommandeées permanentes sans faire de modifications majeures. 


60. La figure 3-12 présente une fagon de modifier un champ de tir avec butte pour y ajouter 
des cibles télécommandées. II suffit d'allonger le pare-balles existant et de creuser une fosse pour 
la cible sur le dessus. Une base de ciment est ajoutée au fond de la fosse. Il faut prévoir un 
systeme de drainage. Un couvert devrait étre ajouté. 


61. | Le but de ce chapitre n'étant pas de discuter des cibles télécommandées, l'exemple qui 
précéde n'y est qu’a titre indicatif. Par contre, pour la construction d'un nouveau champ de tir, il 
serait souhaitable d'en tenir compte si on envisage la possibilité d'avoir un jour des cibles 
télécommandeées. Il faut noter qu'un tel systéme implique que la distance entre la cible et la 
position de tir est plus courte de quelques métres par rapport a la cible habituelle. 


SECTION 4 
CHAMPS DE TIR DE CLASSIFICATION NON STANDARD 
CHAMP DE TIR AUSTERE 


Ls Le champ de tir austére différe du champ de tir standard par son coi peu élevé, son 
caractére plutot temporaire et la simplicité de ses installations puisqu'on y retrouve, a l'occasion, 
que des positions de tir et une coulisse des cibles. 


2 Bien que la butte d'arrét ne soit pas absolument nécessaire, puisque le gabarit pour le tir 
en campagne est utilisé, il est fortement conseillé d'en construire une pour réduire 
considérablement les risques de ricochets et pour aider les instructeurs a déterminer l'endroit ot 
la balle a frappé. 


CHAMP DE TIR AVEC DEFLECTEURS 


3 Un champ de tir avec déflecteurs peut étre envisagé comme champ de tir de classification 
aux endroits ot il n'est pas possible d'avoir une zone de danger. Ce type de champ de tir, 
habituellement de 300 métres, permet une économie en terme d'achat ou de location de terrain 
mais cette économie est négligeable par rapport aux dépenses imputables a la construction. 


4, Des déflecteurs doivent étre installés au-dessus des tireurs de fagon a ce qu'une balle tirée 
trop haut ne puisse dépasser la butte d'arrét. Les déflecteurs doivent étre recouverts adéquatement 
pour éviter des ricochets possibles. Un mur de terre ou de ciment doit aussi étre construit de 
chaque cété du champ de tir. Voir figure 3-13. 
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(CONC STRUCT) REY, 
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FIRING POSITIONS 
{20 THUS) 
POSITIONS DE TIR 
(20) 


PERSPECTIVE 
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FIRING POSITIONS TARGET AREA 
POSITIONS DE TIR ZONE DE TIR 


LONGITUDINAL SECTION 
SECTION LONGITUDINALE 


Figure 3-13 Champ de tir avec déflecteur, 300 m 


a: Les positions de tir et les facilités sur le champ de tir sont semblables a celles que l'on 
retrouve sur les champs de tir de classification standards. Etant donné que le tir se fait en milieu 
fermé, il est conseillé d'avoir des cibles basculantes télécommandées, ce qui élimine la nécessité 
d'avoir une butte. 


SECTION 5 
CHAMP DE TIR DE COMBAT INDIVIDUEL OU EN EQUIPE 
GENERALITES 
1; Contrairement aux champs de tir de classification, ces types de champs de tir n'ont pas de 
spécifications de construction précises. Ceci implique que chaque base-unité peut en construire 


un complétement différent des autres. 


2 Le but étant de viser le réalisme, des effets sonores tels que des bruits de bataille peuvent 
étre ajoutés. 


ce Ces types de champs de tir ne sont pas faits en fonction de la permanence. Par contre les 
installations ne sont pas nécessairement toutes déplacées a chacun des tirs. 


4. En plus du réalisme, ces types de tir doivent servir a évaluer le potentiel d'un soldat a 
déterminer et a sélectionner des cibles. 


TERRAIN 


3: Le terrain devrait étre relativement plat et bien drainé. Dans la mesure du possible il 
devrait étre exempt de pierres et d'autres matériaux qui pourraient causer des ricochets. 


6. Le terrain devrait étre laissé le plus possible a l'état naturel de fagon a ce qu'il ressemble a 
un champ de bataille ot on peut trouver des obstacles, des tranchées, etc. 


We La longueur du champ de tir doit étre de 350 métres sur la longueur avec des couloirs de 
25 métres de largeur chacun. Des piquets, un fil ou d'autres moyens peuvent étre utilisés pour 
identifier les limites de ces couloirs. La figure 3-14 peut donner une idée d'un tel champ de tir. 


FARMHOUSE AND 
MAISON ET ETABLE AVEC CIBLES 


a 


MOVING TARGET ~ 
, VW. CIBLES MOBILES 


STABLE TARGET 
CIBLE FIXE 


MOVING TARGET 
CIBLES MOBILES 


Figure 3-14 Champ de tir de combat d'équipe 


8. La zone de danger nécessaire varie en fonction de l'angle de tir maximum dont dispose 
chacun des tireurs. Le gabarit utilisé est celui du tir en campagne. Le chapitre 2 de la B-GL-304- 
003/TS-OA1 donne des précisions sur les gabarits de tir. 


CIBLES 


o: Plusieurs types de cibles doivent étre employés. Il doit y avoir des cibles fixes et mobiles, 
celles-ci pouvant étre contrdlées par radio. Certaines autres seront fixes et de confections 
artisanales. Voir le chapitre 11. 


10. On aurait avantage a déplacer des cibles de quelques métres a chacun des exercices de tir 
pour augmenter le défi et éviter l'effet d'habitude. 


COMMUNICATION 
11. Tous les champs de tir campagne doivent étre pourvus d'un systeme de communication 


radiophonique ou téléphonique. Ce réseau doit permettre a l'officier chargé de l'exercice d'entrer 
en contact avec tout le personnel sous sa responsabilité. 


12. Lorsque l'on emploie des lignes téléphoniques, on doit si possible enfouir les fils. 
TOUR DE CONTROLE 
13. L'officier responsable de l'exercice et l'officier de sécurité doivent étre en mesure de voir 


le champ de tir en entier. Une tour de contréle ou tout au moins un point de contrdéle doit étre 
aménagé a l'arriére de la zone de tir. 


ANNEXE A, CHAPITRE 3 


ANNEXE A 


DIMENSIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE ET LA CONSTRUCTION 
CHAMPS DE TIR DE CLASSIFICATION STANDARD 


ANNEXE A, CHAPITRE 3 
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CHAPITRE 4 
CHAMP DE TIR DE GRENADES 
CHAMP DE TIR DE GRENADES CHARGEES 


1. Un rayon de 300 metres autour de l'abri de lancement doit étre clairement identifié 
comme zone de danger tel qu'indiqué dans la B-GL-304-003/TS-0A1, chapitre 2. 


2 Cette zone peut étre délimitée par une cléture lorsque c'est utile. Des avis de danger et des 
drapeaux doivent étre installés aux endroits appropriés, pour indiquer que le champ de tir est en 
opération. 


ABRI DE LANCEMENT 


3. L'abri de lancement doit étre construit en brique ou en ciment comme le présente la figure 
4-1. La section de génie demeure quand méme responsable des normes de construction. 


4, Une tour de contréle doit étre construite sur tous les champs de tir de grenades chargées. 
Ceci permet a l'officier responsable de voir ot tombent les grenades. 


DE Comme le présente la figure 4-1, en plus de la tour de contrdle il doit y avoir un abri de 
rassemblement ou de dispersion, un abri de préparation et un abri de lancement proprement dit. 
La figure présente un modele double. 


6. L'une des salles peut servir a l'instruction; ainsi, une vitre spéciale peut étre installée pour 
permettre aux spectateurs de voir l'effet de la grenade. 


Des Toutes les parties des murs avants plus hautes que l'abri de lancement doivent étre 
recouvertes de bois traité pour réduire les ricochets dans I'abri de lancement ou dans les aires 
d'observation. 


COMMUNICATIONS 


8. Un bon systeme de communication est essentiel afin que l'officier responsable du tir 
puisse étre en contact constant avec les différents abris. 


ENTRETIEN 


o Aprés l'exercice de tir, il faut remplir les trous dans la zone d'impact avec du sable ou de 
la terre trouvé a l'extérieur de cette zone. I] est interdit de creuser dans la zone d'impact. 


10. Les préposés de la base doivent, a l'aide d'un véhicule qui les protege, enlever la neige de 
la zone d'impact. 
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Abris pour le lancement de grenades 


Figure 4-1 


CHAPITRE 5 


CHAMP DE TIR POUR LA MITRAILLEUSE POLYVALENTE ET LA 
MITRAILLEUSE LOURDE 


GENERALITES 


1. Bien que la mitrailleuse polyvalente puisse étre utilisée sur un champ de tir avec butte 
lors du zérotage, il s'agit toutefois 1a d'une utilisation sous-maximale de ses possibilités. 


2 La mitrailleuse polyvalente et la mitrailleuse lourde sont normalement utilisées sur un 
champ de tir de campagne. Ceci correspond beaucoup plus a leurs possibilités réelles, étant 
donné leur portée efficace et l'arc de tir pouvant étre couvert. 


2: Idéalement le méme champ de tir devrait pouvoir servir pour les deux types de 
mitrailleuses. 


TERRAIN 


4, Lors du choix du terrain il faut tenir compte de la portée des armes. Il est donc nécessaire 
de prévoir a l'avance les positions de tir possibles. De ces positions il doit étre possible d'engager 
des cibles correspondant a la portée efficace maximale des armes. 


>; Lorsqu'on prévoit des déplacements avec les véhicules, il faut s'assurer que le terrain sera 
assez solide pour permettre des manoeuvres sur une longue période de temps. 


6. Le type de terrain choisi devrait en méme temps permettre des exercices qui sont 
similaires a ce qui pourrait se produire en situation réelle de combat. 


POSTES DE CONTROLE 


Ds L'officier de sécurité doit adopter une position idéale ou il petit voir et contrdler 
l'ensemble des positions de tir et les cibles. Il arrive par-fois qu'une tour de contrdle soit 
nécessaire. Cette tour consiste en une plate-forme surélevée et couverte. Certains autres 
aménagements peuvent étre considérés. 


SIGNAUX POUR CHAMPS DE TIR 
8. Des signaux pour indiquer la présence de tir doivent étre placés a tout endroit jugé 
approprié. Dans certains cas des barriéres ou des clotures doivent étre placées pour empécher 


l'accés au champ de tir. 


. Des mats doivent étre installés au point de contréle ou a la tour de contrdéle ainsi qu’a tout 
endroit jugé nécessaire pour assurer la sécurité. 


10. Plus d'informations concernant les signaux, les mats et les drapeaux se trouvent au 
chapitre 11 du présent volume ainsi que dans la B-GL-304-003/TS-0A1, chapitre 1, articles 116, 
117 et 118. 

ABRI ET DEPOT DES CIBLES 

11. Suivant l'usage du champ de tir, il peut s'avérer nécessaire de construire un abri pour le 
personnel, en plus des facilités hygiéniques. I] en est de méme pour la construction d'un dépdét de 


cibles ou d'un atelier de réparation. 


12. Ces constructions doivent se situer en dehors de la zone de danger et a une distance 
raisonnable des points de feu. 


TYPES DE CHAMP DE TIR 


13. Les champs de tir pour mitrailleuses peuvent se classer en deux types, d'aprés les 
positions de tir: 


a. avec position statique, que l'arme soit montée sur trépied ou sur véhicule; et 
b. avec position mobile, sur véhicule utilisé pour faire feu ou pour se déplacer. 
TYPE A: POSITION STATIQUE 
POSITIONS DE TIR 
14. Lorsque la mitrailleuse est sur trépied, il est souhaitable que chaque position de tir ait une 
tranchée normale ou au moins une tranchée rudimentaire, construite tel que le montrent les 


figures 5-1 et 5-2 ci-dessous. Ces tranchées auraient avantage a étre permanentes. 


LD: Les cibles, qu'elles soient mobiles ou non, peuvent étre engagées a partir d'une 
mitrailleuse montée au sol sur un trépied ou sur un véhicule en position statique. 


16. La distance entre les positions de tir sera de 4 métres pour la mitrailleuse polyvalente et 
de 12 métres pour la mitrailleuse lourde. 


ZONE DE DANGER 


17. Les gabarits pour les zones de danger de la mitrailleuse polyvalente et de la mitrailleuse 
lourde en position de tir statique se trouvent dans la B-GL-304-003/TS-OA1, chapitre 2. 


18. Si le nombre de tireurs augmente, s'il y a plusieurs cibles ou si celles-ci sont mobiles, il 
faut adapter les dimensions. 


ENNEMY 
ENNEMI 


Figure 5-1 Tranchée rudimentaire pour mitrailleuse 
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Figure 5-2 


Tranchée pour mitrailleuse 


ARCS DE TIR 


19. Les arcs de tir sont délimités par des marqueurs d'arc de tir. Ces marqueurs sont placés a 
un maximum de | 000 métres, bien en évidence, de fagon a étre vus par tous et pour qu'il n'y ait 
pas de confusion. Des précisions sur ces marqueurs d'arc de tir sont données au chapitre 11. 


20. | Chaque position de tir aura ses propres arcs de tir a l'intérieur des marqueurs d'arc de tir 
du champ de tir. Ces arcs peuvent étre des repéres naturels ou artificiels. 


21. Normalement sur les champs de tir permanents, les limites des arcs de tir sont aussi 
exprimées en degrés ou en mils par rapport au point de feu. 


TYPE B: POSITION MOBILE SUR VEHICULE 
TERRAIN 


22: Lorsque les véhicules effectuent des manoeuvres de tir et de mouvement, cette zone 
devrait étre clairement identifiée de fagon a ce que personne n'y pénetre. 


ZONE DE DANGER 


23. Les gabarits des zones de danger pour un tir de mitrailleuse polyvalente ou lourde, a partir 
d'une position mobile, se trouvent au chapitre 2 de la B-GL-304-003/TS-OA1. 


24. La zone de danger augmente en fonction de I'arc et de la position de tir de chaque 
véhicule. 


ARCS DE TIR 


25: En plus de ce qui est spécifié aux paragraphes 19 et 21, il faut noter qu'il peut y avoir plus 
d'un marqueur d'arc de tir pour chaque arc de tir. Un second et un troisieme marqueurs peuvent 
étre nécessaires lorsque la distance est trop longue pour n'en avoir qu'un seul ou lorsque la 
configuration du terrain empéche de voir le marqueur d'arc de tir de certains endroits. 


26. Lorsqu'il y a plus d'un marqueur d'arc de tir, le premier a une barre en diagonale, le 
second en aura deux, etc. Lorsque deux champs sont adjacents, on peut prendre un marqueur de 
l'arc en croix comme arc de tir mitoyen. La figure 11-6 donne un exemple de ce type de marqueur 
d'arc de tir. 


TOUR DE CONTROLE 


2d: Lorsqu'il y a feu et mouvement, une tour de contrdle devrait étre érigée a l'endroit le plus 
propice de facgon a permettre a l'officier de sécurité de suivre le déroulement des manoeuvres de 
cet endroit. Lorsqu'il n'y a pas de tour, un poste de contréle doit étre prévu. Ceci n'empéche pas 
l'officier de sécurité de suivre les troupes lors de l'avance. 


28. Lorsque les troupes sont en opération pour un parcours de combat, un drapeau quadrillé 


bleu et blanc flottera sous le drapeau rouge au mat de la tour de contrdéle. 


CHAPITRE 6 


POLYGONES DE TIR POUR CHARS ET ARMES ANTICHARS 


SECTION 1 
GENERALITES 
INTRODUCTION 
1. Les champs de tir pour armes antichars et VCB ont un point majeur en commun, celui de 


simuler des situations de combat impliquant de grandes zones et des cibles appropriées a ces 
types d'arme. 


a La section 2 du chapitre 2 donne de l'information au sujet des champs de tir miniatures, 
ce qui correspond a une partie des manoeuvres avec les armes antichars et les VCB. 


3: Les principales exigences pour aménager des champs de tir qui seront utilisés avec des 
munitions réglementaires ou d'exercice pour les armes antichars sont les suivantes: 


a. Le terrain doit étre suffisamment grand pour tenir compte des exigences 
sécuritaires relatives aux gabarits de tir des armes utilisées. 


b. Les terrains devront étre assez solides pour supporter les déplacements de 
véhicules lorsqu'il s'agit de champ de tir de manoeuvres. 


C L'emplacement tactique des cibles et la visibilité nécessaire seront suffisants pour 
que l'équipage puisse engager ces cibles. 


4, Il est également nécessaire d’ériger des obstacles et des postes d'observation en plus des 
signaux de danger de sorte que le personnel non autorisé demeure hors de la zone de danger. 
Dans certains cas, une cléture et/ou des barriéres peuvent étre nécessaires. 


SECTION 2 
POLYGONE DE TIR POUR ARMES ANTICHARS PORTATIVES 
CHOIX DE L'EMPLACEMENT 
1. Tout terrain généralement plat qui a une zone de danger réglementaire pour le lance- 
roquettes 84 mm peut servir de champ de tir. Celui-ci peut également servir pour tirer des 


roquettes M72 et son calibre réduit, le 21 mm, qui a un gabarit plus petit. 


2 Lorsqu'on utilise un tube réducteur qui permet de tirer des munitions de 6.5 mm, un 
champ de tir intérieur ou extérieur réglementaire de 15 métres est suffisant. 


3: Par contre lorsqu'on utilise des balles traceuses 6.5 mm, un champ de tir de classification 
avec butte est satisfaisant, lorsqu'il est permis d'utiliser des balles traceuses. 


POSITIONS DE TIR 
4, Il faut chercher a trouver un endroit correspondant a un emplacement tactique réel. 
3: Chaque position de tir consiste en une tranchée ou un mur assez grand pour 3 personnes. 


Les positions doivent étre distantes de 12 métres entre elles. La figure 6-1 donne un exemple 
d'une position de tir pour la munition de pratique. La position de tir doit se trouver dans un abri a 
l'épreuve des éclats offrant une protection équivalent a 50 cm de sable. 


6. Lorsqu'on emploie des explosifs brisants, une position de tir telle que présentée a la figure 
6-2 devrait étre construite. I] faut cependant noter qu'il y aura peu de tir avec explosifs brisants 
lors de l'entrainement. 


ZL Pour €viter qu'un obus ne frappe le sol tout juste devant le tireur, il est nécessaire de 
surélever la position. 


8. Le terrain derriére la tranchée de tir doit étre libre de tout obstacle ou débris sur une 
distance de 30 métres et a un angle de 800 mils (45°) de chaque cété dans le but de se protéger du 
refoulement des gaz. S'1l y a plusieurs cibles ou une cible mobile, l'angle doit étre élargi 
proportionnellement. De plus, le terrain doit s'abaisser immédiatement derriére la tranchée pour 
empécher que le souffle arriére ne soit dévié ou refoulé vers I'avant. 


0. Une tranchée spéciale doit étre construite pour l'officier de tir. Elle doit étre placée sur un 
flanc ou entre deux tranchées de tir, de fagon a ce que I'officier puisse assurer le meilleur contréle 
du tir. 


ZONE DE DANGER 


10. Les dimensions de la zone de danger pour le M72 et le 84 mm sont établies dans la B- 


GL-304-003/TS-0A1, chapitre 2. La zone de danger varie selon I'arme et le type de munition 
utilisés. 


11. Les arcs de tir extérieurs doivent étre indiqués avec les marqueurs d'arc de tir tel que 
décrit au chapitre 11. 
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Tranchée antichar (Pratique) 


Figure 6-1 
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Tranchée antichar (Brisant) 


Figure 6-2 


12. La limite périphérique de la zone de danger doit étre clairement identifiée a l'aide de 
panneaux «danger» placés aux endroits jugés opportuns. 


DRAPEAUX 


13. Des drapeaux doivent étre installés a l'entrée du champ de tir, aux positions de tir et a tout 
autre endroit oti la sécurité l'exige tel que spécifié au chapitre 1 de la B-GL-304-003/TS-0A1. Les 
normes de construction des mats sont indiquées au chapitre 11 du présent volume. 


CIBLES 


14. Lorsqu'on utilise des explosifs brisants antichars/traceurs, la cible devrait étre faite de 
plaques de blindage de dimensions suffisantes; les carcasses de blindés sont toutes désignées a 
cette fin. Si les roquettes ratent la cible, il devrait y avoir un écran suffisamment dense pour 
activer le mécanisme de la fusée. Un talus de terre avec un cété en planche lourde est suffisant. 
Ce talus doit étre placé a environ 15 metres de la cible, avoir 6 métres de chaque cété de celle-ci 
et la dépasser en hauteur de 1.8 métre. 


LD: La cible se trouve sur un champ de tir a une distance de 150 4 300 metres mais 
idéalement elle devrait étre engagée a un minimum de 200 meétres. 


16. Lorsqu'on tire des munitions d'exercice, la cible devrait reproduire exactement les 
déplacements d'un char. II peut s'agir d'un char conduit par un chauffeur ou un bon simulateur qui 
a le méme effet. Le chapitre 11 donnera plus d'explications sur les cibles. 


PERSONNEL - MUNITION 

17. Une zone d'attente pour le personnel doit étre prévue. Idéalement il devrait y avoir un 
creux naturel ou un monticule entre les tireurs et le personnel qui attend. La zone d'attente sera 
placée directement sur un des flancs de la position de tir mais en dehors de la zone de danger 


arriére et a au moins 200 métres des cibles devant étre utilisées. 


18. Un abri chauffé devrait étre construit de fagon a offrir un certain confort aux troupes tout 
en ayant un espace pour I'instruction. 


19. Les munitions doivent étre protégées. Un grand trou est le minimum exigé. 


SECTION 3 
POLYGONE DE TIR POUR MISSILES TOW 
GENERALITES 


1. Tout terrain raisonnablement plat qui peut offrir une zone de danger adéquate est 
acceptable pour les missiles antichars TOW. Un terrain mou est préférable a un terrain dur. 


2 On peut tirer des missiles TOW de tout champ de tir pour arme antichar ou pour char 
réglementaire qui rencontre les normes pour la zone de danger du TOW. 


a Les positions de tir doivent permettre de suivre le missile et la cible des yeux en tout 
temps. Il faut donc é€viter les obstacles. 


4, Il doit y avoir un minimum de 9 métres entre chaque arme. 
ZONE DE DANGER 


3: La zone de danger pour le missile TOW est présentée dans la B-GL-304-003/TS-0A1, 
chapitre 2. 


6. Le terrain derriére l'arme doit étre libre de tout obstacle ou débris sur une distance de 75 
metres et sur un angle de 800 mils de chaque cété de la ligne de tir, ceci afin de se protéger du 
refoulement des gaz. 


DRAPEAUX 


qs Tout comme pour les champs de tir pour armes portatives antichar, il faut se référer au 
chapitre 11 du présent volume et au chapitre | de la B-GL-304-003/TS-0A1. 


TERRAIN 
8. Le terrain doit correspondre aux critéres énoncés au paragraphe 3, susmentionné. 
a: Les limites du champ de tir doivent étre identifiées et marquées tel que le stipule le 


chapitre 1, section 3 de la B-GL-304-003/TS-0A1 et le chapitre 11 de ce volume. 

POSITIONS DE TIR 

10. Les positions de tir doivent avoir des bases solides, étre a l'€preuve des intempéries et étre 
assez longues pour recevoir les véhicules nécessaires pour tirer. Idéalement, les véhicules sont 


distants de 30 métres les uns des autres. 


11. Chaque point de tir doit étre clairement identifié. 
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Figure 6-3a Champ de tir avec position fixe 


Figure 6-3b Champ de tir avec position fixe 


12. Les figures 6-3a et 6-3b présentent des exemples d'un champ de tir et de positions de tir 
fixes. 

COMMUNICATIONS 

13. On doit pouvoir entrer en communication directe avec l'officier responsable du champ a 


chaque point de tir. Un autre réseau devra étre monté pour la sécurité. Lorsqu'il s'agit d'un champ 
de tir permanent, ces types d'installations devraient aussi étre faits en permanence. 


CASEMATES 


14. Des casemates a l'épreuve des éclats d'obus et des coups directs de tous les calibres 
d'armes utilisés seront construites sur les champs de tir permanents. Ces casemates servent au 
personnel qui controle les cibles. 


ABRI 
LS: Un abri pour les troupes devrait étre prévu sur chacun des champs de tir permanents. 


L'abri devrait pouvoir accueillir 40 personnes et servirait de salle de conférence ou d'instruction. 
Les abris devraient étre chauffés, éclairés et avoir des installations sanitaires. 


ENTREPOT 


16. Un entrep6t pour protéger, construire et réparer les cibles est souhaitable. I] doit étre 
facile d'y entrer et d'en sortir avec les cibles. L'entrepdét doit étre situé a l'écart de fagon a ne pas 
nuire au tir. 


ARCS DE TIR 


ie Des arcs de tir délimiteront les angles maximums de tir. La construction de ces arcs de tir 
est expliquée au chapitre 11. 


ZONE DE DANGER 


18. La zone de danger nécessaire pour ce type de tir est décrite aux annexes du chapitre 2 de 
la B-GL-304-003/TS-0A1. 


19. Le gabarit de la zone de danger varie selon les types de munitions et les cibles utilisés 
mais aussi selon l'angle maximum de tir. 


SECTION 4 
PARCOURS DE COMBAT POUR CHARS 
GENERALITES 


1; En général, les principes de la section précédente s'appliquent aussi pour le parcours de 
combat. 


Ze Etant donné qu'un tel champ de tir implique des cofits €normes au niveau de l'achat du 
matériel et du terrain, il est nécessaire d'en faire une utilisation maximale. 


TERRAIN 
es Le terrain doit étre sec et solide de fagon a éviter que les chars s'enlisent. 
4, Il sera aussi choisi en fonction des tactiques utilisées avec les chars. Un terrain 


légérement valonneux mais permettant d'engager des cibles a distance est souhaitable. Le terrain 
choisi permettra entre autre le camouflage, le passage de défilés, des bonds tactiques, plusieurs 
choix de routes et tout autre élément tactique jugé important et réalisable. 


a: La zone de manoeuvre devra étre assez longue et assez large pour qu'un escadron de 
blindés puisse s'y entrainer adéquatement. Elle doit étre clairement identifiée de fagon a ce qu'il 
n'y ait pas de malentendus. 


ZONE DE DANGER 


6. La zone de danger est calculée en se basant sur l'angle le plus grand formé par le 
marqueur d'arc de tir et le point le plus avancé de la zone de manoeuvre. La figure 6-4 explique le 
principe. 


CIBLES 


a Plusieurs types de cibles de grandeur réelle peuvent étre employées, qu'elles soient fixes 
ou mobiles. Plus de détails sur les cibles sont donnés au chapitre 11. Etant donné que plusieurs 
types de cibles sont artisanales, seule l'tmagination peut limiter le nombre et la position de ces 
cibles. 
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CHAPITRE 7 


CHAMPS DE TIR POUR TIR INDIRECT 


SECTION 1 
GENERALITES 
INTRODUCTION 
1. Les champs de tir pour tir indirect requiérent peu de préparation pour étre utilisés. 
2. Lorsqu'on établit un tel type de champ de tir, il y a toutefois certaines exigences: 
a. Il faut garder en mémoire que le terrain choisi doit étre suffisamment grand pour 


que les zones de danger soient conformes aux exigences du tir. 


Sur les champs de tir de dimension restreinte, spécialement cong¢us pour les 
mortiers, la cible doit toujours étre visible de la position de tir ou de la tour de 
contréle. 


Un ou plusieurs endroits pour les observateurs et les contrdleurs de tir doivent étre 
prévus. Ces endroits seront suffisamment élevés pour offrir une bonne visibilité 
de la zone d'impact. Ils seront aussi a l'épreuve de tous les types d'obus tirés sur le 
champ de tir. 


=e Les champs de tir pour l'artillerie peuvent aussi servir pour les mortiers qui ont une zone 
de danger plus courte. 


4, Il peut étre nécessaire d'ériger des obstacles, des postes de surveillance et des signaux de 
danger sur le champ de tir afin que le personnel non autorisé demeure hors de la zone de danger. 


>. Le terrain ne doit pas comporter de risques d'incendie. 


6. Comme I'explique le chapitre 1, section 3, de la B-GL-304-003/TS-0A1 on doit 
clairement indiquer toutes les limites de la zone de danger. Les types de panneaux a placer sont 
décrits au chapitre 11 du présent volume. 


ds A l'extérieur de la zone de danger et des positions de tir il faut prévoir: 
a. Un abri chauffé et éclairé pour le personnel. 
b. Des facilités hygiéniques. 
c; Un emplacement sec pour les projectiles qui ne sont pas employés sur les 


positions de tir. 


SECTION 2 


MORTIER 60 MM 
TERRAIN 
ls Le champ de tir doit mesurer au moins | 500 métres sur 1 500. 
Ze Des marqueurs d'arcs doivent étre érigés 4 environ 300 métres en avant des emplacements 


de tir. Voir chapitre 11. 
ZONE DE DANGER 


cp La zone de danger du mortier 60 mm est présentée au chapitre 2 de la B-GL-304-003/TS- 
OAI. 


4, Comme la zone de sécurité s'étend a 300 metres derriére les points de tir, il faut en tenir 
compte dans le choix de l'emplacement des aires de repos et autres spécifiées au paragraphe 7. 


POSITIONS DE TIR 
a: On doit avoir un minimum de 20 métres entre chaque mortier. 
6. Il doit y avoir un mur de sacs de sable peu élevé ou tout autre abri qui puisse protéger le 


personnel en cas d'explosion hative. Ce mur doit se trouver tout prés des positions de tir. 


SECTION 3 
MORTIER 81 MM 
GENERALITES 


ie Les énoncés précédents concernant le terrain et les positions de tir pour le mortier 60 mm 
s'appliquent aussi pour le mortier 81 mm. 


Zz Un ou plusieurs postes d'observation peuvent étre nécessaires. L'observateur doit étre en 
mesure de commander une rectification du tir de la position qu'il occupe, comme le montre la 
figure 7-1. 

ZONE DE DANGER 


3: Selon le type de munition et le nombre de charges, le gabarit de la zone de danger varie 
considérablement. Le chapitre 2 de la B-GL-304-003/TS-OA1 présente ces gabarits. 


TARGET (HOUSE) 
CIBLE (MAISON) 


Figure 7-1 Bon poste d'observation 


SECTION 4 
MORTIER 120 MM 


A paraitre. 


SECTION 5 
CANON 14.5 MM ET MORTIER 25 MM 
GENERALITES 
1. Etant donné que la portée de l'arme est limitée et qu'il n'y a pas d'officier de sécurité pour 
les exercices de tir, il est obligatoire que la zone-cible soit entiérement visible de l'emplacement 


de tir ou du poste d'observation. 


Ze Le tir surélevé n'est permis que si le poste d'observation est recouvert de 50 cm de terre 
ou protégé adéquatement d'une autre facgon. 


a On doit ériger un mat dans la zone du champ de tir de la fagon la plus avantageuse 
possible afin d'y placer un drapeau de 2 metres sur 2 lorsque le champ de tir est en opération. 


4, Toutes les limites du champ de tir doivent étre marquées tel qu'indiqué au chapitre 1, 
section 3, de la B-GL-304-003/TS-OA1 et au chapitre 11 du présent volume. 


CONSTRUCTION 
a: Il faut choisir un terrain ayant au moins | 000 métres sur 1 000. Tout le terrain doit étre 
congu en fonction d'une échelle de 1: 10, c'est-a-dire que les obstacles, les dénivellations, les 


accidents de terrain et les batiments seront construits a l'échelle, voir figure 7-2. 


6. Une fois le terrain aménagé, il faut préparer une carte de la zone a l'échelle de 1: 50 000 
metres comme suit: 


a. Etablir les points de repére sur le sol. 
b. Etablir les coordonnées de la carte. 
C2 Tracer les points de repére sur une feuille quadrillée a l'échelle 1: 50 000. 
d. Ajouter les détails y compris les courbes de niveau. 
de Un batiment permanent devrait étre construit prés des positions de tir pour l'entreposage 


du matériel. Une partie du batiment peut aussi servir d'abri pour le personnel. 


8. Des postes d'observation peuvent étre aménagés. Il est important que des communications 
puissent étre établies facilement entre les postes d'observation et les positions de tir. 


o: On peut placer un ou plusieurs postes d'observation autour du périmétre du champ de tir 
ou a l'intérieur des limites du champ de tir. On doit connaitre tous les emplacements des postes 
d'observation par rapport au quadrillage du champ de tir. 


POSITIONS DE TIR 


10. On peut choisir les positions de tir de partout sur la zone de champ de tir pourvu que 
l'emplacement soit sur le méme quadrillage que le champ de tir. 


11. L'emplacement des positions de tir doit permettre une bonne visibilité du champ de tir a 
l'officier de tir, de sorte qu'il puisse s'assurer que personne n'entre sur le champ de tir. 


ZONE DE DANGER 


12. On peut trouver la zone de danger de l'obus 14.5 mm a une annexe au chapitre 2 de la B- 
GL-304-003/TS-OA1. 
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Figure 7-2 Champs de tir 14.5 mm et 25 mm. Echelle 1: 10 


SECTION 6 


SIMULATEUR PNEUMATIQUE DE MORTIER 81 mm 


TERRAIN 
ls Le terrain doit étre mou pour prolonger la durée d'utilisation du projectile. 
2: Presque tout terrain dégagé peut étre utilisé puisque la portée maximale du projectile est 


de 90 métres. 
DRAPEAUX 


3: Des fanions rouges sont utilisés pour indiquer les limites du champ de tir tel que précisé 
au chapitre 11. 


SECTION 7 
CHAMP DE TIR D'ARTILLERIE POUR 105 MM ET 155 MM 
TERRAIN 


1. On doit avoir une zone suffisamment grande pour inclure trois zones de déploiement 
régimentaire, c'est-a-dire trois zones d'environ un kilometre carré et ayant un accés entre elles. 


2 Il faut un endroit propice pour placer trois postes d'observation a environ | 500 métres a 
l'avant de la zone de déploiement. 


a Une zone cible d'une longueur approximative de 3 200 métres sur 1 600 métres de largeur 
devra étre prévue. 


4, Le terrain sera suffisamment grand pour au moins permettre d'engager des cibles a la 
portée moyenne de l'arme ayant la plus grande portée de tir qu'on puisse utiliser. 


ZONE DE DANGER 


Je La zone de danger d'une arme d'artillerie dépend de plusieurs facteurs dont le nombre de 
charges, le type de munition, le type de terrain et la force du vent. 


6. Le chapitre 2, de la B-GL-304-003/TS-OA1 décrit les gabarits des zones de danger pour 
les piéces d'artillerie 105 et 155 mm sur sol dur et sur sol mou. 


POSITIONS DE TIR 


re Les positions de tir seront distantes d'au moins 35 metres les unes des autres. Un terrain 
sec est recommandé. 


CHAPITRE 8 


CHAMP DE TIR DEFENSE.AERIENNE 


SECTION 1 
GENERALITES 
INTRODUCTION 
1. Presque toutes les armes peuvent étre utilisées pour la défense aérienne; cependant, dans 


bien des cas, l'efficacité réelle n'est pas trés grande. 


2: Etant donné la longue portée de certaines armes, il est fortement recommandé de 
regrouper les divers types de tir sur un méme champ de tir. 


CIBLES 

3: Le chapitre 11 présente les différentes cibles utilisées pour la défense aérienne. 
COMMUNICATION 

4. Voici la liste des lignes de communication ou des réseaux radiophoniques essentiels au 
bon fonctionnement d'un champ de tir pour la défense aérienne. Ces lignes de communication 


s'appliquent lorsque l'appui de l'aviation est nécessaire. 


a. Une ligne reliant le poste de contréle du champ de tir a l'officier responsable de 
l'exercice ou a l'officier de sécurité. 


b. Une ligne reliant l'officier de sécurité 4 chacun des officiers aux positions de tir. 

ren Un haut-parleur pour chaque officier d'une position de tir aux piéces sous sa 
responsabilité. 

d. Une communication entre l'officier de sécurité du champ de tir et les pilotes des 


aéronefs d'appui. 
eS Un téléphone avec I'unité de contréle aérien ou avec le terrain d'aviation. 


oO: Il faut parfois établir des communications supplémentaires entre l'officier de sécurité du 
champ de tir et les sentinelles. 


6. Un moyen de communication alternatif doit étre prévu entre l'officier de sécurité et les 
officiers aux positions de tir. 


‘Ts Lorsque les cibles employées ne commandent pas d'appui aérien, on élimine le réseau en 
Ad et parfois en 4e. 


SECTION 2 
CHAMP DE TIR AU PIGEON D'ARGILE 
GENERALITES 


1. Le tir au pigeon d'argile a deux fonctions; tout d'abord, il permet aux militaires de 
pratiquer le tir sur des objets en mouvement et en second lieu, il sert d'activité de loisir. 


ZONE DE DANGER 


De La zone de danger doit étre aménagée de telle sorte qu'elle assure une distance minimum 
de 200 métres a partir de chaque position de tir. Des avis de danger doivent étre placés a l'entrée 
de la zone de danger et les drapeaux de champ de tir, spécifiés au chapitre 11, doivent étre 
arborés a partir de la station numéro 4 et de l'entrée du champ de tir. Voir figure 8-1. 


DISPOSITION ET AJUSTEMENT 


>. Le champ de tir est aménagé tel qu'illustré a la figure 8-1. Les deux ball-traps qui se font 
face sont séparés par une distance de 36.5 metres. Celui de gauche (en regardant le champ) est le 
ball-trap «haut» et celui de droite, le «bas». 


4. Les ball-traps doivent ére ajustés de fagon a lancer un seul pigeon d'argile passant par le 
point d'intersection, qui est le point situé sur la ligne médiane entre les deux ball-traps, a 5.5 
métres plus avant dans le champ. Quand on le lance du ball-trap «haut», le pigeon d'argile devrait 
voler a environ 3 métres au-dessus du sol quand il passe au point d'intersection. 


>? Il y a huit positions de tir, dont sept placées a intervalles réguliers sur un demi-cercle 
ayant le point d'intersection comme centre et un rayon de 19 métres. La huitiéme position de tir 
est située sur la ligne médiane entre les deux ball-traps. 


6. Le tableau de correction des dérives est placé au point d'intersection. Il est construit en 
tuyaux d'acier pour éliminer l'effet des coups. Voir figure 8-2. 


ABRIS DES BALL-TRAPS 


Is On considére les ball-traps satisfaisants si les plombs tirés d'un coup direct et provenant 
de n'importe quelle position de tir ne peuvent pas pénétrer dans l'abri. Les murs doivent étre 
inspectés réguliérement pour s'assurer qu'on n'y trouve aucun trou. On trouve les dessins 
techniques pour la construction des ball-traps dans la publication EO 30-95 BE-2. 
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Aménagement d'un champ de tir au pigeon d'argile 


Figure 8-1 


SECTION 3 
ARMES PORTATIVES DANS LE ROLE DE LA DEFENSE AERIENNE 
GENERALITES 
Is Quel que soit le type de munition employé, la longueur de la zone de danger doit 
correspondre a la portée maximale du projectile. La B-GL-304-003/TS-OA1, chapitre 2, présente 


les zones de danger pour les diverses armes utilisées. 


2. L'angle d'élévation doit étre d'au moins 450 mils sinon les balles pourraient ricocher et 
quitter la zone de danger. 


3: Lors de grands vents, plus de 10 m/s, il faudra s'assurer que la zone de danger est 
suffisamment étendue. 


ARCS DE TIR 
4, L'arc de tir ne doit pas étre inférieur a 500 mils. 
3: Il faut indiquer les arcs sécuritaires de tir de gauche et de droite devant l'arme (ou la 


section) a l'aide de piquets phosphorescents ou de drapeaux plantés en terre. 
TERRAIN 


6. Le type de terrain importe peu a condition que la zone de danger soit suffisamment 
grande pour accepter le gabarit d'un tir antiaérien pour l'arme utilisée. 


SECTION 4 

CANON 40 MM - BOFFIN 
TERRAIN 
1. Tout terrain offrant un espace correspondant a la grandeur de la zone de danger nécessaire 
pour le Boffin est jugé adéquat. La zone de danger est décrite dans la B-GL-304-003/TS-0A1, 
chapitre 2. 
ARCS DE TIR ET DRAPEAUX 
De En plus des signaux et des barriéres requis en périphérie du champ de tir, il faut s'assurer 
que des mats soient installés afin d'y monter les drapeaux a l'entrée du champ de tir. Voir le 
chapitre 11 du présent volume et le chapitre 1 de la B-GL-304-003/TS-0A1. 
a Les arcs de tir sont habituellement définis par des rubans sur le canon ou a l'aide de 


piquets en face de ce dernier. II arrive parfois que les arcs extérieurs de tir soient indiqués a l'aide 
des marqueurs de tir présentés au chapitre 11. 


SECTION 5 
MISSILE SOL-AIR BLOWPIPE 
TERRAIN 


1. Tout terrain assez grand pour la zone de danger du missile Blowpipe est considéré 
adéquat. Voir la B-GL-304-003/TS-0A1, chapitre 2, pour le gabarit de la zone de danger. 


POSITION DE TIR 


2. La mise a feu d'un missile Blowpipe doit se faire derriére une paroi protectrice constituée 
de sacs de sable. 


es Les positions de tir doivent étre distantes de 455 métres les unes des autres. 
TOUR DE CONTROLE 
4. Une tour de contréle, ou au moins un point de contréle offrant une bonne visibilité, sera 


placée a l'extérieur de la zone de danger derriére la position de tir. Cette tour doit étre située dans 
une position centrale lorsqu'il y a plusieurs points de feu. Voir figure 8-3. 


POINTS DE MUNITION 


a: Un point de munition ainsi qu'une aire de vérification des goupilles doivent étre 
aménagés au moins a 200 métres de tout autre secteur ot il y a du personnel. 


6. Selon le besoin, une installation permanente en ciment doit étre construite; sinon un mur 
de sacs de sable est suffisant. 


AUTRES INSTALLATIONS 
qT Certaines installations supplémentaires peuvent étre prévues telles que: 
a. Zone administrative - un batiment devrait étre construit pour abriter le personnel 
en attente. 
b. Zone de lancement - cette zone ne nécessite pas de construction comme tel, mais 


elle devrait étre élevée et dégagée de tout obstacle. 
C: Une plate-forme pour le 105 mm peut étre aménagée si le besoin s'en fait sentir. 


d. Des caméras peuvent étre placées 4 au moins 90 métres a l'arriére et sur un flanc 
de la position de tir. 


ARCS DE TIR ET DRAPEAUX 


8. Les arcs de tir sont délimités tels que spécifiés au chapitre 11 a l'aide des marqueurs 
d'arcs de tir. 
o: Comme pour tous les champs de tir, un endroit doit étre choisi pour l'emplacement d'un 


mat pour les drapeaux du champ de tir. 
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Croquis d'un champ de tir de missile Blowpipe 


Figure 8-3 


CHAPITRE 9 
CHAMPS DE TIR POUR ARMES AERIENNES 
AUTORITE 


1. La responsabilité des champs de tir pour armes aériennes appartient a la section Chef- 
Doctrine et Opérations Aériennes (CDOA) du QGDN. 


2. Lorsque les champs de tir pour armes aériennes et terrestres sont situés sur une méme 
base, c'est la section CDOA qui est chargée de vérifier l'emplacement de ses divers champs de tir 
afin qu'il y ait le moins de conflits possible. Par contre dans de tels cas DOTIR et CDOA 
demeurent responsables de leurs champs de tir respectifs. 


VOLUME DE REFERENCE 


a Le volume C-07-010-011/TP-000, Canadian Forces Air Weapons Ranges, est le volume 
de référence en ce qui a trait a la construction des divers types de champs de tir, des cibles, des 
zones de danger, etc. Il donne aussi les noms des champs de tir aériens autorisés et des 
informations sur leur inspection. 


CHAPITRE 10 


AUTRES CHAMPS DE TIR 


SECTION 1 
CHAMP DE TIR DE DEMOLITION 
GENERALITES 


I Un champ de tir de démolition peut servir lors des exercices en campagne ou lors de 
certains cours ot les situations de combat doivent étre les plus réalistes possible. Toutefois il n'y 
a pas de besoin pour un champ de tir permanent. Cependant, sur les bases ot des cours de 
démolition sont donnés sur une base réguliére, des endroits précis ont été déterminés afin d'avoir 
un meilleur contréle sur ces secteurs a l'intérieur du secteur d'entrainement global. 


2. Les secteurs de démolition utilisés par le dépdot de munitions des FC et les bases pour la 
destruction de munitions excédentaires, périmées et détériorées sont souvent co-localisés avec les 
champs de tir de démolition. Ces secteurs de destruction doivent tout de méme étre autorisés en 
accord avec C-09-153-001/TS-000. Voir figure 10-2. 


TERRAIN 


a Tout type de terrain peut servir pour un champ de tir de démolition. Cependant on devrait 
choisir un terrain ot certains éléments sont déja sur place tels que: 


a. rayon d'au moins | 000 métres; 
b. route a proximité, sans issue si possible; 
Cc. bien drainé; et 
d. peu de risque d'incendie. 
4, Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles a I'intérieur du rayon tels que: 
a. route ou voie fermée avec circulation; 
b. lignes électriques au-dessus ou au-dessous du sol; 
Cc. batiments, tunnel, tuyaux pouvant étre endommagés; 
d. roches qui pourraient étre propulsées lors de l'explosion; et 


€: corridor aérien a proximité. 
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Figure 10-1 Champ de tir de démolition 


NO TRESPASSING SIGNS 
PANNEAU 
DEFENSE DE PASSER 


ee 


— 


BURNING SLAB/ 
INCINERATOR 
INCINERATEUR 


DESTRUCTION 


POINT (DP) 
| POINT DE 
60 m DESTRUCTION 
gh? &) 
© “ov 
aw Co, OY he WS: 
pe we ot 
Wr ROE? xe? 
DEEP SOIL 
\ TERRAIN PROFOND 
a oO 
N 
~~. oe 22 


FENCE 
CLOTURE 


FIRE BREAK 


~_ COUPE FEU 


\ 
| 


ACCESS RD 
AND GATE _ 
ROUTE ET 
| BARRIERE 
! D'ACCES 
CONTROL POINT (CP) 
(90 m FROM SAD AND DP} 
SPLINTER PROOF SHELTER 
POSTE DE CONTROLE 
(A 90 m DU POINT DE 
DESTRUCTION) 
ABRI PROTEGE 


xe 


STORES AWAITING 
DISPOSAL (SAD) HUT 

(90 m FROM DP AND CP) 
BATIMENT D’ENTREPOSAGE 
POUR LE MATERIEL 
DEVANT ETRE DETRUIT 


Figure 10-2 Secteur de destruction 


3: Il est souhaitable que le choix du terrain soit fait en fonction d'un champ de tir permanent. 


6. Comme pour les autres types de champs de tir, il faut s'assurer que les drapeaux, les 
signaux et les barriéres soient en place lorsque le champ de tir est en opération. Voir le chapitre 
11. 


TYPES DE CHAMPS DE TIR ET BATIMENTS 


rs Comme spécifié précédemment, chaque unité doit évaluer ses besoins. Les publications 
B-OW-320-009/FP-002 et B-GL-304-003/TS-OA1, chapitre 9 donnent des détails sur les types de 
démolitions possibles. 


8. Afin d'éviter que des piéces de métal ou de ciment soient éparpillées dans une zone trop 
grande, il est possible de construire un mur autour de la zone de démolition. La configuration du 
terrain peut parfois remplacer ce mur. 


o. Il est aussi possible de construire un abri pour la troupe ainsi qu'un entrepot pour les 
munitions. La B-GL-320-007/PT-001, Manuel du génie de campagne - Fortification de campagne 
et Obstacles, donne des précisions concernant le type de protection requis pour la construction de 
tels batiments. L'abri pour la troupe peut servir de salle de classe ou d'abri de protection pour 
éviter au personnel de sortir du rayon de | 000 métres a chaque fois qu'il y a une démolition. Cet 
abri doit étre situé 4 au moins 90 metres du point de démolition. Certains types de démolition 
peuvent exiger que l'abri soit plus éloigné. 


SECTION 2 
FIBUA 


A paraitre. 


CHAPITRE 11 


SIGNAUX ET CIBLES POUR CHAMPS DE TIR 


SECTION 1 
SIGNAUX POUR CHAMPS DE TIR 
GENERALITES 


1. Les signaux servent a préserver la sécurité du personnel voulant entrer sur les champs de 
tir. Ces signaux peuvent prendre la forme de panneaux, de barriéres ou de clétures. 


2s Les signaux dont il est question dans cette section s'appliquent a tous les champs de tir et 
aux terrains de manoeuvres impliquant du tir réel. 


a Les signaux pour les champs de tir au laser ont fait l'objet de discussion au chapitre 2. 


4, Les types de signaux utilisés ne devraient pas uniquement se limiter a ceux qui sont 
exposés dans cette section, mais s'adapter aux besoins. Dans une zone ow il y a plusieurs enfants, 
par exemple, il faut inclure des signaux ow il y a des illustrations en plus des mots. 


LOCATION DES PANNEAUX 


5. Les limites des champs de tir doivent étre marquées a l'aide de panneaux indicateurs. Ces 
panneaux doivent étre installés 4 tous les points pouvant donner accés a la zone dangereuse. Le 
nombre et la location des panneaux demeurent sous la responsabilité de l'usager. Il est cependant 
préférable d'en avoir plus que moins. 


6. Lorsqu'un chemin, une piste ou un sentier ouverts au public donnent accés a un champ de 
tir de campagne par une section non cléturée, il faut installer un panneau indicateur ou une 


barriére a l'entrée de chacun des points appropriés. 


a Tous les types de panneaux mentionnés ci-dessus doivent étre accompagnés de panneaux 
interdisant le passage. 


PANNEAUX - LIMITES DU CHAMP DE TIR 


8. Les panneaux d'affichage des limites du champ de tir mesurent environ 30 cm sur 40 cm. 
Le numéro de commande pour les obtenir est: NSN-9905-21-562-6460. 


9. Ces panneaux sont écrits en anglais et en francais, comme présenté a la figure 11-1. 


DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE 


DANGER 
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RANGE BOUNDARY LIMITE DU CHAMP DE TIR 


KEEP OUT ACCES INTERDIT 


NSN 9905-21-562-6460 


Figure 11-1 Limite du champ de tir 
PANNEAUX - ENTREE INTERDITE.AU CHAMP DE TIR 


10. Les panneaux d'affichage d'entrée interdite au champ de tir mesurent environ 60 cm sur 
40 cm. Le numéro de commande pour les obtenir est: NSN-9905-21-872-2372. 


11. Ces panneaux sont aussi écrits en anglais et en francais comme présenté a la figure 11-2. 
PANNEAVUX - DEFENSE DE PASSER 
12. Ces panneaux mesurent environ 60 cm sur 40 cm. 


13. Les panneaux NSN-9905-21-562-6456 (francais) et NSN-9950-21-562-6457 (anglais) 
sont disponibles par l'intermédiaire du systeme d'approvisionnement. Les panneaux sont 
représentés aux figures 11-3 et 11-4. 


BARRIERE ET PANNEAUX DE BARRIERE 


14. Lorsqu'une route passe a l'intérieur de la zone de danger d'un champ de tir, il est 
nécessaire d'avoir une barriére qu'on fermera pendant les exercices de tir. Un panneau comme 
celui de la figure 11-5 doit étre installé sur la barriére. Il devrait aussi y avoir un panneau d'arrét 
sur la barriére. 
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Figure 11-2 Entrée interdite 
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Figure 11-3 Défense de passer 
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Figure 11-5 Panneau pour barriére 
CLOTURE 


ley Il est parfois nécessaire d'ériger une cl6ture autour d'un champ de tir ou d'une partie de 
son périmétre. Les responsables des champs de tir devraient normalement étre en mesure de 
déterminer les endroits ot une cléture est nécessaire. Etant donné que la construction de ces 
clotures implique des cotits élevés, une bonne planification est nécessaire avant d'en entreprendre 
la construction. 


16. Les détails d'ordre technique concenant la description, I'installation et l'entretien des 
clotures se trouvent dans l'instruction technique des travaux et batiments ITFC C-98-002- 
003/MS-003, Manuel de description, d'installation et d'entretien des clétures. 


LIMITES D'UN CHAMP DE TIR 
ie Les limites d'un champ de tir sont indiquées comme suit: 
a. lorsque la zone de danger s'étend sur un terrain sans limite naturelle, on le 
délimite par une cl6ture ou autrement. Des panneaux d'affichage peuvent suffire 
dans plusieurs cas. Ces panneaux devraient étre distants d'au plus 100 métres et 


visible pour quelqu'un qui s'approche du champ de tir; 


b. lorsque la zone de danger est bornée par une riviére ou un lac, la limite est 
constituée par le niveau des eaux hautes du lac ou de la riviére. Il faut mettre des 


panneaux lorsqu'une route, un chemin ou un sentier rejoignent le niveau des eaux 
hautes; et 


Cc. lorsque la zone de danger s'étend a une riviére ou a un lac, ou au-dela de ceux-ci, 
la partie de la riviére ou du lac qui se trouve a l'intérieur du champ de tir doit étre 
incluse dans la zone de danger. Des panneaux doivent étre installés tous les 200 
metres, pour indiquer que les bateaux ne peuvent pas accoster. Ces panneaux 
s'ajoutent aux autres indicateurs de limites qui peuvent se trouver dans l'eau, tels 
que des bouées. 


MARQUEURS D'ARC DE TIR 


18. | Les marqueurs d'arc de tir sont principalement employés pour les champs de tir avec feu 
et mouvement, pour le tir au canon ainsi qu'aux endroits ot il y a des cibles mobiles. 


19. Les limites gauche et droite des arcs de tir sécuritaires pour chacune des positions de tir 
sont clairement indiquées par de grands poteaux surmontés d'une barre transversale rouge 
phosphorescent et blanche telle que présentée a la figure 11-6. 


20. Le marqueur ne devrait pas étre a plus de 1 000 métres des positions de tir. Il doit 
cependant étre visible de toutes les positions. 


21; En plus des marqueurs de tir, l'angle des arcs de tir est habituellement spécifié. Cet angle 
est précisé dans les ordres permanents du champ de tir. 


pie La figure 11-6 a représente un marqueur d'arc de gauche. Le bas de la barre transversale 
pointe dans la direction ow le tir doit étre effectué. 


23: Lorsqu'il y a des manoeuvres de feu et mouvement ou lorsqu'il est impossible de bien voir 
le marqueur de toutes les positions, il peut s'avérer nécessaire d'avoir un deuxiéme et méme un 
troisisme marqueur d'arc. A ce moment, il est nécessaire de placer une deuxiéme ou une 
troisiéme barre transversale. La figure 11-6b représente le deuxiéme marqueur de droite. 


24. Lorsqu'il y a deux champs de tir adjacents ayant le méme arc, celui de droite pour le 
premier et celui de gauche pour le second, il est alors préférable de placer une croix (figure 1 1- 
6c), ceci afin d'éviter toute confusion possible. En plus des barres transversales en croix, il est 
aussi possible d'ajouter un chiffre au centre. Ce chiffre peut, a l'occasion, servir de référence. 


ROUGE ROUGE 


af 


20; Pendant le tir de nuit, une lampe doit recouvrir chacun des bouts des barres transversales. 
Une autre lampe doit étre placée au centre de la barre. 


Figure 11-6 Marqueurs d'arcs de tir 


DRAPEAUX 


26. La B-GL-304-003/TS-0A1, articles 116 et suivants, donne beaucoup de précisions sur les 
types de drapeaux et leur localisation. 


a1 Il est important que les drapeaux soient bien a la vue de tous. Il est préférable de déplacer 
un drapeau de quelques metres ou d'allonger le mat pour respecter ce principe. II est parfois 
nécessaire d'enlever quelques obstacles naturels, tels que des arbres, afin de mieux placer le mat 
du drapeau. 


28. Le mat devrait avoir environ 9 métres de hauteur. 


SECTION 2 
CIBLES ET ACCESSOIRES POUR CHAMPS DE TIR 
CIBLES ET ACCESSOIRES POUR CHAMPS DE TIR AVEC BUTTE 


1. Les divers types de cibles utilisés pour les champs de tir avec butte sont présentés aux 
figures 11-7 a 11-11. Il est facile de se procurer ces cibles par l'intermédiaire de la section de 
l'approvisionnement. 


px Les cibles sont habituellement placées dans des cadres Hythe sauf en ce qui concerne les 
cibles pour le tir au juger. 


a: Les figures 11/59 double et triple, qui ne sont pas montrées, sont aussi placées sur le 
cadre de cible. Elle sont habituellement utilisées pour le fusil, le fusil mitrailleur et la mitraillette. 


4, La cible basculante en acier la figure 11-9 est faite d'une plaque d'acier doux et a une 
épaisseur totale de 13 mm au moins. Il est recommandé d'avoir une plaque simple de 16 mm, 
mais on peut également avoir une cible convenable en soudant ensemble deux plaques de 6.5 mm 
tout en laissant un espace de 6.5 mm entre les deux. Les soudures doivent étre continues au 
moins sur deux cétés opposés. 


De Pour marquer les résultats des coups de feu, on utilise de petits disques de carton appelés 
disques d'observation du tir. Ces disques sont peints en blanc d'un cété et en noir de l'autre. Le 
crochet qui passe a travers est placé dans le trou laissé par la balle dans la cible. Lorsque le tir se 
fait de la ligne de 300 métres ou moins, des disques de 5 cm sont utilisés. Lorsque la distance est 
plus grande, on utilise des disques de 10 cm. Voir figure 11-12. 
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Cibles de 1.2 et 1.8 métres utilisées pour les exercices rapides et exercices 


d'application du tir 


Figure 11-7 
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Figure 11-8 Cible 12/59 pour tir au juger 
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Figure 11-9 Cible basculante en acier 
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Figure 11-10 Cibles silhouettes 


ae 


Figure 11-11 Ecran pour mitrailleuse polyvalente 


6. Des triangles de marquage sont utilisés pour indiquer le résultat de chacun des coups de 
feu. Ces triangles équilatéraux mesurent 40 cm ou 45 cm de cété. Une face du triangle est peinte 
en blanc et l'autre en noir. Ces marqueurs sont faits en contreplaqué. Ils sont attachés a 
l'extrémité d'une hampe de bois ayant une longueur suffisante pour que le personnel puisse 
indiquer le résultat du tir sans exposer ses mains au-dessous de la butte. 


ae Pour signaler un coup manqué, on se sert de drapeaux rouge et blanc mesurant 1.25 métre 
sur | métre. Voir figure 11-12. 


8. La grandeur du tir de groupement fait par le tireur est mesurée a l'aide d'un anneau 
métallique tel que présenté a la figure 11-12. Les cercles a l'intérieur de l'anneau ont 10, 20, et 30 
cm de diamétre. 
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Figure 11-12 Matériel de marquage de cible pour le champ de tir de classification 


CIBLES ET ACCESSOIRES POUR CHAMP DE TIR DE 25 METRES 


=e Lorsqu'on emploie le fusil et le fusil mitrailleur, les cibles pour les tirs d'application et de 
groupement sont placées dans le petit cadre illustré a la figure 11-13. 


10. Les différents types de cibles pour les champs de tir de 25 métres sont: 


a. pour le tir de groupement et d'application (voir figure 11-14); et 
b. pour les exercices de tir et de manoeuvre représentant une cible de 1.8 métre a 
500, 400, 300, 200 et 100 métres mais adaptée pour le 25 métres. (Voir figure 11- 
15.) 
11. Lorsqu'on emploie des cibles pour le tir au juger, elles doivent étre commandeées a partir 


du point de tir. Les cibles sont les mémes excepté qu'une feuille de contreplaqué a été apposée a 
l'arriére. Il est nécessaire de protéger le mécanisme qui permet aux cibles de monter. A l'extérieur 
on peut employer un systeme comme celui présenté a la figure 11-23. 


12: L'organisation d'un champ de tir intérieur a déja été discutée au chapitre 2. Pour un tel 
champ de tir, plusieurs compagnies offrent un équipement complet pour le tir au juger. Avant de 
faire un choix définitif concernant l'équipement il serait préférable de s'enquérir de ce dont 
disposent les autres unités ou organismes de la région. Pour ce qui est des cibles fixes, il est aussi 
possible d'employer les mémes qu'a l'extérieur. 


13: La figure 11-17 illustre un anneau et un rectangle de groupement pour champ de tir de 25 
métres. Les dimensions sont clairement identifiées. 


14. Les cibles pour l'exercice au fusil mitrailleur léger sont les mémes que pour le fusil. On se 
sert toutefois d'un écran blanc avec des repéres de visée carrés de 2.5 cm et de couleur noire pour 
le zérotage. Voir figure 11-18. 


15. La figure 11/59 est habituellement utilisée pour la mitraillette et le pistolet. Cependant 
d'autres types de cibles peuvent étre utilisés, tels que celui a la figure 11-19 qui est utilisé pour le 
tir de groupement au pistolet. 


16. Aux cibles décrites plus haut, s'ajoute le cinétarget. Cependant, comme l'utilisateur recoit 
toute la documentation lors de la réception il n'est pas nécessaire d'en faire une description 
détaillée. 
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Figure 11-13 Cadre de cible pour un champ de tir de 25 métres 
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Figure 11-14 Cibles a 25 métres pour tir de groupement et exercices d'application du tir 
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Figure 11-15 Cibles a 25 métres pour exercice de tir et exercice de manoeuvres 
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Figure 11-17 Anneau de groupement et rectangle de groupement pour champ de tir de 25 
métres 


We La figure 11-20 représente un rectangle de groupement pour le tir au pistolet. 


CIBLES ET ACCESSOIRES POUR CHAMPS DE TIR DE COMBAT INDIVIDUEL ET 
D'EQUIPE 


18. Les cibles pour le champ de tir de combat individuel et d'équipe ne different pas 
beaucoup de celles utilisées sur le champ de tir avec butte. Les cibles fixes et basculantes sont les 
mémes que pour le champ de tir avec butte. Cependant, pour ces derniéres, il est nécessaire 
d'ajouter une feuille de contreplaqué derriére la cible. Il faut également prendre soin de bien 
protéger le mécanisme de contrdéle de la cible. 


19. Certaines cibles sont mobiles; c'est-a-dire qu'elles se déplacent latéralement ou en 
diagonale. Les champs de tir existants emploient souvent des cibles déplacées mécaniquement, 
voir figure 11-21. Par contre les nouveaux champs de tir devraient profiter de la nouvelle 
technologie. Sur certains champs de tir, les cibles sont contrdlées par ordinateur et le pointage 
réalisé est automatiquement enregistré. Avec le type de mécanisme montré aux figures 11-22 et 
11-23 il est possible de connaitre l'emplacement ot a frappé chacune des balles. 
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Figure 11-18 Ecran de zérotage 4 25 métres pour le fusil mitrailleur léger 
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Figure 11-19 Cible de groupement au pistolet 


Figure 11-20 Rectangle de groupement au pistolet 
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Figure 11-21 Cibles sur roues 


Figure 11-22 Cible télécommandée sur rail avec éclairage 


Figure 11-23 Cible basculante 


20. Il faut tout de méme garder en mémoire que les cofits d'achat, d'entretien et d'opération de 
tels équipements sont extrémement élevés. Une bonne planification des cofits est donc nécessaire 
avant de faire l'acquisition de tels équipements. 


CIBLES ET DISPOSITIFS POUR VCB ET AUTRES ARMES ANTIBLINDES 


21. Généralités. Les vieilles coques de chars et les tourelles sont les cibles dures idéales pour 
les champs de tir antiblindage et VCB. Par contre, lorsqu'on utilise un champ de tir au maximum, 
il est nécessaire d'avoir une grande diversité de cibles. Tout type de cible qui produit de bons 
résultats est acceptable. II est possible de les produire sur place. 


2s Types. Il y a plusieurs types de cibles possibles. Celles-ci sont habituellement fabriquées 
en bois car la couleur est idéale et qu'en plus, le bois donne un effet réaliste lors de l'impact d'un 
explosif brisant. Certaines cibles sont faites de toile. Elles sont cependant moins résistantes 
spécialement pendant les périodes de grand vent car elles se déchirent facilement aprés avoir été 
percées. 


22: Certaines cibles sont maintenant fabriquées en polystyrene, ce qui permet d'avoir une 
forme plus réaliste. Elles sont peintes, légéres et faciles a réparer puisqu'il suffit d'injecter a 
nouveau du polystyréne a l'endroit ot l'obus a frappé. Il s'avére par contre difficile d'en faire une 
cible mobile. 


24. Emplacement. L'emplacement des cibles sur le champ de tir est laissé a la discrétion des 
utilisateurs. Ceux-ci devront s'assurer d'un certain réalisme en plagant les cibles aux distances ot 
elles sont normalement engagées. 


jay Tourelle de char. C'est la cible la plus employée a cause de sa dimension mais aussi 
parce que normalement seule la tourelle d'un char ennemi est visible. Voir figure 11-24. 


26. Char vu de front. La figure 11-25 présente une cible de char vu de front. Ce type de 
cible peut aussi étre employé avec une cible de tourelle pour simuler deux chars qui se suivent. 
On peut également s'en servir comme cible mobile qui avance de face ou en diagonale. 


27. Char vu de coté. La figure 11-26 présente deux types de cibles. La premiére correspond 
aun char immobile. Ce type de cible doit étre employé modérément. Ces cibles doivent étre bien 
espacées pour simuler le mouvement d'une troupe en colonne. Lorsqu'on l'emploie comme cible 
mobile, elle est beaucoup plus réaliste et elle doit servir 4 simuler un mouvement tactique. On 
peut l'utiliser avec d'autres types de cibles. 


28. Transport de troupe. A cause de sa dimension on peut placer cette cible a toutes les 
portées de tir et on doit rarement la dissimuler. Selon les besoins, on peut aussi s'en servir comme 
cible mobile pour la mitrailleuse. Cette cible est représentée a la figure 11-27. 


29. Canon antichar (figure 11-28). Ces cibles sont habituellement placées par paires et 
dissimulées partiellement dans les terrains boisés, les hautes herbes et les lignes de créte. I] est 
également possible de s'en servir comme cible basculante pour la mitrailleuse et le tir d'explosifs 
brisants a des distances inférieures 4 1 500 metres. 


30. Pancarte pour mitrailleuse (figure 11-29). Cette cible sert sur les champs de tir de 
moins de 800 métres et peut servir de cible basculante. On doit la peindre en noir et la dissimuler 
partiellement. 


Figure 11-24 Cible-tourelle de char 
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Figure 11-25 Cible de char vue de front 
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Figure 11-26 Cibles de char vues de cété 


Figure 11-27 Transport de troupes vulnérable 
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Figure 11-28 Canon antichar 
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Figure 11-29 Pancarte pour mitrailleuse 


31. — Cible silhouette. Les figures 11/59 peuvent étre groupées et servir au tir de la 
mitrailleuse. La figure 12/59 peut aussi étre utilisée comme cible basculante. I] faut noter que le 
mécanisme pour ce dernier type de cible doit étre protégé adéquatement. Une vieille traverse de 
chemin de fer peut offrir une protection suffisante. 


32; La figure 11-30 montre une cible basculante et une cible mobile télécommandée pour 
char. Dans le cas de la cible mobile, sa vitesse de déplacement devrait correspondre a celle du 
véhicule que représente la cible. Il est aussi possible que la cible mobile soit tirée par un 
véhicule. Cependant, les nouveaux champs de tir devraient tous étre équipés de cibles mobiles 
télécommandeées. 


33. La figure 11-31 montre une cible permanente pour char lorsque les vieilles coques de 
chars et les tourelles ne sont pas disponibles. 


CIBLE POUR MUNITION 6.5 MM 


34. La cible utilisée a l'intérieur avec une munition de 6.5 mm est illustrée a la figure 11-32. 
Elle sert sur un champ de tir de 15 métres. 


35. Les cibles utilisées a l'extérieur avec une munition traceuse de 6.5 mm sont illustrées a la 
figure 11-33. 


36. Il est aussi possible que ces cibles soient mobiles. Si tel est le cas, le déplacement de la 
cible doit correspondre a la vitesse réelle du véhicule a engager. 


CIBLES POUR CHAMPS DE TIR MINIATURES VCB 
37. Les cibles pour champ de tir miniature varient en grandeur selon ce qu'elles représentent 
et selon la distance oti elles doivent se trouver. Certaines cibles font partie de l'ensemble de la 


maquette. Par contre, il est possible d'en fabriquer sur place. 


38. Voici quelques cibles qu'on peut obtenir par le systeme d'approvisionnement. Celles-ci 
sont en caoutchouc, cependant il est possible d'utiliser un autre matériau. Voir figure 11-34. 


39. Les dimensions des cibles sont les suivantes: 


a. les cibles nos 4 et 5 mesurent 7.5 cm de haut et 7.5 cm de large et représentent une 
tranchée ou une cible antichar; 


b. la cible no 10 représente une tourelle a l'échelle de 2 cm au métre et est utilisée 
pour le tir de 500 a 1 500 métres; 
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Figure 11-31 Cible permanente pour char 


C; la cible n° 11 représente une tourelle de char a l'échelle de 2.6 cm au métre et est 
utilisée pour le tir a 1 500 métres; et 


d. la cible n° 9 représente un char a l'échelle de 1.1 cm au métre. Cette cible peut étre 
utilisée comme cible mobile. 


AO. Le zérotage du laser peut se faire a l'aide de l'enregistreur de pointage; voir figure 11-35. 
Cet appareil agit comme une caméra qui capte l'image du rayon et la reproduit sur écran. Les 
instructions sur le fonctionnement de l'appareil sont livrées en méme temps que celui-ci. 


CIBLES POUR LA DEFENSE AERIENNE 
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Figure 11-32 Cible placée a 15 métres 
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Figure 11-33 Cibles a l'extérieur pour les munitions traceuses de 6.5 mm 
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Figure 11-34 Cible pour champ de tir miniature VCB 


Figure 11-35 Enregistreur de pointage 


CHAPITRE 12 


ZONE DE DANGER, AUTORISATION ET INSPECTION DES CHAMPS DE TIR 


SECTION 1 
ZONE DE DANGER ASSOCIEE AUX ARMES PORTATIVES - OTAN 
INTRODUCTION 
1. Au mois de mars 1987, le Canada a ratifié une entente avec l'Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord (OTAN). Cette entente, a l'usage des forces terrestres de l'OTAN touche la 


détermination des zones dangereuses associées au tir des armes portatives (STANAG 2896). 


2. La mise en application de cette entente est entrée en vigueur au Canada en novembre 
1988. Cette entente s'applique entre autre aux zones dangereuses pour les armes de 5.56 mm. 


o. Le présent accord traite essentiellement de l'évaluation des différents risques associés au 
tir des armes portatives et précise les facteurs dont il faut tenir compte dans la détermination des 
dimensions des zones dangereuses. 


BUT 
4. Le présent accord a pour but d'uniformiser les méthodes utilisées pour: 

a. la détermination et l'utilisation des zones de risques associées, en temps de paix, 
au tir des armes portatives des forces terrestres, navales et aériennes sur les 
champs de tir utilisés séparément ou conjointement par les trois armées; et 

b. l'établissement des critéres applicables a l'évaluation des mesures de sécurité 
servant a fixer les procédures et précautions propres a chaque champ de tir, ceci 
afin de faciliter le partage, entre les forces des membres de I'Alliance, des 
installations des champs de tir OTAN, maritimes, terrestres et aériens, et d'en 
améliorer la rentabilité. 

DEFINITIONS 
3: Les termes et définitions suivants sont utilisés pour les besoins du présent accord. 


angle au niveau 


Angle formé par le plan horizontal et l'axe de la bouche a feu pointée sur l'objectif. Aussi 
appelé «inclinaison» (AAP-6). 


angle de hausse 
Angle compris entre l'axe de la bouche a feu et la ligne de visée. 
armes portatives 


Toute arme tirant des projectiles balistiques, dirigée a la main et dont les erreurs ne sont 
imputables qu’a un seul individu. 


controle du champ de tir 
Gestion d'un champ de tir par le personnel permanent ou par les autorités qui en sont 
responsables (notamment sa mise en oeuvre ainsi que l'entretien et l'inspection de ses 
installations). 

discipline du champ de tir 
Maitrise, bon ordre et respect des régles pendant l'exécution des tirs. 

hauteur sol de sécurité 
Hauteur du secteur dangereux d'un champ de tir mesurée a partir de la surface du sol. 

volume dangereux d'une arme 
Espace a trois dimensions, déterminé a partir d'une position de tir, dans lequel on estime 
que, dans des conditions de tir données et en ne tenant compte des erreurs de faible 
probabilité d'origine humaine ou propres au systéme d'arme, les projectiles tirés, ou leurs 
éclats, peuvent entrer et dont l'accés est interdit pour des raisons de sécurité aux navires, 
employés, matériels et aéronefs non autorisés. 


volume total d'énergie 


Espace maximum, a trois dimensions, entourant une position de tir dans lequel les 
projectiles ou leurs éclats sont susceptibles d'entrer. 


zone dangereuse 


Zone d'un champ de tir dont I'accés est interdit pour des raisons de sécurité aux navires, 
employés, matériels et aéronefs non autorisés. 


Zone entourant une position de tir dans laquelle on estime que dans des conditions de tir 
données, et en l'absence d'erreurs de faible probabilité d'origine humaine ou propres au 
systéme d'arme, les projectiles tirés, ou leurs éclats, sont susceptibles de tomber et dont 
l'accés est interdit pour des raisons de sécurité aux navires, personnels et matériels non 
autorisés. 


DETERMINATION DE LA ZONE DANGEREUSE - GENERALITES 


6. La finalité des mesures de sécurité des champs de tir est d'éliminer pour les personnels 
civils et militaires tous les risques provoqués par les activités de ces champs de tir. On ne peut 
cependant pas éviter tous les dangers inhérents au tir. On a souvent tendance a fonder les critéres 
de sécurité des champs de tir sur des enquétes menées a la suite d'accidents plut6t que de partir 
d'une base mathématique. C'est la raison pour laquelle les membres de NATO se sont mis 
d'accord sur une base scientifique permettant le calcul des zones de danger. 


75 Le tir des projectiles des armes portatives sur un objectif placé 4 une distance quelconque 
constitue un risque de blessure, ou de dégat, pour les personnels ou les matériels, navires et 
aéronefs, qui se trouvent dans le volume d'énergie total (TEZ) du systeme d'arme. Ce risque n'est 
pas réparti uniformément dans l'ensemble du TEZ; il sera évidemment maximum 4a proximité de 
l'objectif et décroitra rapidement plus on s'éloigne de celui-ci, excepté dans la direction du plan 
de tir. Le risque sera faible dans la plus grande partie du TEZ. Il s'agit d'un espace a 3 
dimensions; mais pour fin de simplification, seule la portion au sol du volume dangereux sera 
considérée. La sécurité des aéronefs sera assurée par la notification d'une hauteur sol de sécurité 
correspondant a chaque systéme d'arme. 


CAUSES D'ERREUR 


8. Un projectile tiré par une arme portative tombera a l'intérieur de la zone dangereuse de 
l'arme, mais la probabilité d'impact a une quelconque distance donnée de l'objectif visé est 
fonction des différents facteurs ci-dessous: 


a. Erreurs propres au systéme. Aucune arme n'est totalement précise, les 
munitions possédent un certain degré d'instabilité et les tireurs ne sont pas tous de 
parfaits tireurs d'élite. La combinaison de ces erreurs provoque la répartition des 
projectiles autour du point de visée qui peut étre mesurée et enregistrée pour 
constituer le groupement moyen du tireur. 


b. Coup mal ajusté. En plus des erreurs décrites ci-dessus qui se traduisent dans le 
groupement moyen d'un militaire avec l'arme en question, on enregistre parfois 
des erreurs de tir beaucoup plus importantes qui se produisent méme si le tireur 
est dans la position de tir convenable, s'il est entrainé au tir et est prét a tirer. Le 
coup peut partir trop tot (avant pointage précis), l'appareil de visée peut étre mal 
réglé, ou certains autres facteurs peuvent déranger la visée ou encore réduire 
d'autres fagons l'aptitude normale d'un militaire au tir précis. Bien qu'ils partent 
tous dans la bonne direction générale de tels coups peuvent manquer I'objectif 
avec une marge d'erreur importante. L'erreur due aux coups mal ajustés est plus 
grande que la premiére. 


Cc Ricochet. Un projectile frappant une partie quelconque de la surface du champ de 
tir peut ricocher; il suit ensuite une trajectoire stable ou instable. II faudra tenir 
compte de tous les ricochets possibles lors de la détermination de la zone 


dangereuse de I'arme en se basant sur les propriétés mécaniques et balistiques du 
projectile et sur la nature de la surface frappée. 


d. Manque de contréle ou de discipline sur un champ de tir. Les projectiles 
peuvent tomber n'importe ot en dehors de la zone dangereuse si le tir est effectué 
sur des objectifs non autorisés. 


e: Coups anormaux. Un coup anormal est un coup qui peut étre tiré dans n'importe 
quelle direction et 4 un angle au niveau quelconque qui ne peut donc étre confiné 
a l'intérieur d'aucune zone dangereuse plus petite que la zone d'énergie totale 
(TEA). Les risques créés par de tels coups anormaux pour le personnel se trouvant 
a l'extérieur de la zone dangereuse sont extrémement faibles. On suppose, pour 
déterminer les zones dangereuses des armes, qu'il y a un niveau de contrdéle et de 
discipline sur les champs de tir. 


2: Tous ces incidents arrivent sur la majorité des champs de tir. Il faudra tenir compte de 
tous ces cas pour déterminer la zone dangereuse qui sera suffisamment étendue pour contenir les 
trajectoires de ces projectiles avec un trés haut niveau de certitude. En fait, on fera tout pour se 
protéger des incidents excepté ceux dus au manque de controle et de discipline sur le champ de 
tir. 


TOPOGRAPHIE 


10. La distance qu'un projectile peut parcourir a partir du tireur peut étre affectée par la 
topographie du champ de tir: 


a. Dans de nombreux cas l'angle de visée du centre de l'objectif est nettement positif, 
en particulier lorsqu’on tire a courte distance. Il faut en tenir compte lorsqu'on 
estime la portée du projectile et par conséquent la longueur de la zone dangereuse. 
L'angle de visée dépendra dans chaque cas de la configuration du champ de tir. 


b. Si l'altitude du terrain au point d'impact est inférieure a celle de la position de tir, 
le projectile ira plus loin que si le terrain est horizontal et il faudra allonger la 
zone dangereuse en proportion; dans le cas contraire elle sera raccourcie. 


C. La présence d'une élévation de terrain de quelque importance située derriére 
l'objectif et a l'intérieur de la zone dangereuse peut «éventuellement» permettre 
d'en réduire sensiblement les dimensions. II ne faut tout de méme pas oublier ce 
qui a été spécifié aux paragraphes 15 a 18 du chapitre 3, section 3, du présent 
volume. 


CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
11. Un vent arriére allongera la trajectoire d'un projectile tiré 4 une hausse donnée et de 


méme un vent de travers le fera dériver latéralement. Ces effets ne peuvent étre négligés et on 
supposera dans tous les calculs de trajectoire que le projectile est soumis a un vent arriére. On 


supposera également la présence d'un vent de travers similaire lors de l'estimation de la dérive. 
Les effets de la variation de densité de l'air peuvent également étre pris en considération mais il 
est peu probable que les autres facteurs météorologiques modifient suffisamment les trajectoires 
des,armes de petit calibre pour qu'on en tienne compte pour la sécurité des champs de tir. 


PROPRIETES BALISTIQUES DU PROJECTILE 


12. Tous les calculs de trajectoires seront basés sur les données suivantes: 
a. Masse. Masse maximale d'épreuve autorisée indiquée dans les spécifications du 
matériel. 
b. Vitesse initiale. Vitesse d'épreuve autorisée indiquée dans les spécifications des 


matériels, extrapolée a la bouche de I'arme. 


om Coefficient balistique. Sera indiqué pour un type particulier de munition aprés 
consultation avec l'autorité responsable. 


13: Toutes les instructions de sécurité détaillées se rapportant 4 un systeme d'arme particulier 
feront mention des données citées ci-dessus et en indiqueront la source. De plus, des 
expérimentations seront conduites pour déterminer les caractéristiques de ricochet de chaque 
projectile aprés impact sur des surfaces typiques, tant dures que molles, aux différents angles 
d'incidence. 


CONSTRUCTION DE LA ZONE DANGEREUSE D'UNE ARME 


14. Chaque zone dangereuse devrait théoriquement étre constituée par un éventail ABC, 
auquel s'ajoute de chaque cété une zone WR correspondant a la dérive due au vent et aux 
ricochets comme indiqué a la figure 12-1. 


a. La longueur totale L de la zone dangereuse résulte de l'addition de trois distances: 


(1) O(Bmax + @ + e), distance égale a la portée du projectile (en supposant un 
vent arri¢re de W m/s) tiré 4 un angle au niveau (QE) comprenant une 
évaluation réaliste de l'erreur maximale de tir en hauteur, Bmax; de l'angle 
de visée (8) et de l'angle de hausse (e). 


(2) 5 (H), correction éventuelle pour la différence d'altitude, H, entre la 
position de tir et le terrain a la portée 6(Bmax + @ + e). Cette correction peut 
augmenter ou réduire la longueur de la zone dangereuse. 


(3) 5 (R), distance de ricochet maximale pour des impacts a une portée égale 
5(Bmax+ @ + e) + 6(H). 


Le demi-angle d'ouverture de l'éventail, qynax, doit correspondre a une estimation 
réaliste de l'erreur maximale de tir en azimut dans les conditions auxquelles 
s'applique la zone dangereuse. 


A toutes distances L, la largeur imposée a la zone WR sera composée de la 
somme: 


(1) Du mouvement latéral du projectile b(W) provoqué par un vent de travers 
constant de W m/s a une portée égale a la distance L. 


LINE OF FIRE 
LIGNE DE TIR 


dip + 9+ 4 


b(R) + b(W) 


AUDIO HAZARD ZONE 
ZONE DE DANGER AUDITIF 


Figure 12-1 Construction théorique d'une zone dangereuse 


(2) De la distance maximale de ricochet sur une surface molle, b(R) a angle 
droit de la ligne de tir compte tenu de la correction vent et des effets d'une 
pente latérale du terrain et ainsi que de ceux qui sont provoqués sur la 
direction par la rotation du projectile. 


(3) D'une distance supplémentaire pour tenir compte des ricochets sur 
objectifs durs. 


d. Une zone de risques auditifs est nécessaire autour de la position de tir des 
systémes d'armes pouvant présenter a long terme un danger pour l'ouie du 
personnel non protégé. La B-GL-304-003/TS-0A1, article 126, au chapitre | 
donne des précisions sur les risques possibles. 


e. Le volume dangereux, a trois dimensions, s'étendra verticalement au-dessus de 
l'ensemble de la zone dangereuse sur une distance égale a la plus grande des 
dimensions suivantes: 


(1) la fléche de la trajectoire pour un angle au niveau QE; et 
(2) la hauteur maximale de ricochet prévue pour l'arme utilisée. 


f. Dans le cas de certains systemes d'armes tirant des projectiles explosifs ou 
fragmentables, on agrandira la zone dangereuse d'une distance égale a la portée 
des éclats. 


es? La figure 12-1 est une construction strictement théorique et il faut lui apporter des 
simplifications pour obtenir une zone dangereuse pratique susceptible de faire l'objet d'une large 
utilisation et facile a construire. 


a. Le contour de la zone WR calculé ci-dessus devrait étre représenté par une courbe 
continue mais pour des raisons pratiques il sera ramené a plusieurs lignes droites, 
comme dans l'exemple donné par la figure 12-2, circonscrites a la ligne courbe 
entourant la WR (exception faite des indications données en b ci-dessous), mais 
concue pour: 


(1) étre aisément définissable; 
(2) étre facile 4 construire sous forme de gabarit; et 
(3) comprendre la zone minimale requise. 

b. Les points B et C de la figure 12-1 ne sont pas réalistes en ce qui concerne la 
sécurité et constituent également un gaspillage de terrain. Il résulte des 
observations que les erreurs q et B sont liées dans une fonction elliptique. De plus 


quand q est maximum, f devrait tendre vers zéro et vice versa. Pour s'assurer une 
marge de sécurité il sera supposé que: 


(1) = B = Bmax pour o compris entre 0 et cunax 
2 


(2) B varie linéairement depuis Bmax jusqu’a 
Bmax comme q varie de Qunax vers Qunax 
2 2 


16. Convenablement calculée et respectée, la zone dangereuse assurera la protection pratique 
la plus élevée possible aux personnels qui se trouvent a l'extérieur de ses limites si l'on considére 
les coups pointés, les coups mal ajustés, les ricochets et les risques auditifs. Il n'est pas tenu 
compte dans son tracé des effets des erreurs humaines grossiéres, en particulier des défaillances 
du contrdle du champ de tir ou de sa discipline. 


Le On calculera la zone dangereuse de chaque arme de la forme représentée a la figure 12-2 
en tenant compte des caractéristiques de construction du champ de tir et des types de tir qu'on y 
exécute. 


18. L'utilisation des zones dangereuses ne devrait étre recommandeée qu'a la condition que le 
controle et la discipline du champ de tir soient maintenus a un niveau élevé. 


19. De maniere a calculer les distances indiquées 4 la figure 12-2 voici certains 
renseignements: 

a. l'erreur de tir oynax, est de 200 mils de chaque cété; 

b. l'erreur de tir Bmax, est inscrite sur le gabarit de tir; 

c les propriétés balistiques des projectiles sont inscrites dans les volumes appropriés 


aux types de munitions utilisées; et 
d. la correction du vent (W m/s) est de 10 métres/ seconde. 


20. Pour appliquer ces données, l'utilisateur peut avoir besoin des informations suivantes 
pour chaque champ de tir: 


a. l'angle de visée (paragraphe 10a); elle varie selon des champs de tir; 


b. la différence d'altitude «H»; et 
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Figure 12-2 


Construction pratique de la zone de danger 


les limites au sujet des risques auditifs pour le personnel non protégé, telles 
qu'indiquées dans le volume décrivant l'arme utilisée et dans la B-GL-304- 
003/TS-OA1. 


NOTA 


1. La zone WR peut étre agrandie pour des tirs sur des 
objectifs durs et les tirs de projectiles explosifs. 


2. 6(R') représente la distance de ricochet dans le sens du tir 
pour un impact a la portée horizontale associée a un QE de 


Bmax + @ + e et 6(H’) représente la correction (éventuelle) 
2 


nécessaire pour tenir compte de l'altitude du terrain a cette 
portée. 


3. Zone de risques auditifs éventuels - Elle n'a pas 
nécessairement une forme circulaire pour tous les champs 
de tir. Le chapitre 1, paragraphe 126, de la B-GL-304- 
003/TS-0A1 est clair au sujet de la protection nécessaire. 


SECTION 2 


CHAMPS DE TIR ET SECTEURS D'ENTRAINEMENT - INSPECTIONS ET PERMIS 
D'UTILISATION 


GENERALITES 


1. Il incombe au Commandement d'inspecter les champs de tir et les secteurs d'entrainement 
et de s'assurer que ces installations sont appropriées et sires. Cette inspection est ordinairement 
effectuée par |'état-major du Commandement et de la base, conformément aux directives du 
Commandement. 


INSPECTION DES CHAMPS DE TIR ET DES SECTEURS D'ENTRAINEMENT 


2: Aprés l'aménagement ou le réaménagement d'un champ de tir, l'OEM Champs de tir d'une 
base et un représentant du génie construction du Commandement et de la base en font 
l'inspection, a moins d'avis contraire de la part du quartier général du Commandement. 


a: L'état-major des opérations et de l'instruction procéde trimestriellement a des inspections 
de tous les champs de tir qui relévent de leur compétence afin de vérifier si les normes de 
sécurité énoncées dans la liste de contrdle des opérations, aux annexes B, C et D sont bien 
appliquées. De son cété, le Génie construction vérifie si les normes de sécurité mentionnées dans 
la liste de contré6le administratif, a l'annexe E sont respectées. Ces quatre listes de contréle ne 
sont pas nécessairement exhaustives; c'est pourquoi les inspecteurs doivent faire preuve de 
discernement dans les cas non visés par ces lignes directrices. Par l'intermédiaire du 
Commandement, l'inspecteur soumet au DOTIR/QGDN un rapport, dans lequel il expose I'état 
du champ de tir et précise les mesures correctives prises ou recommandeées. L'inspection des 
zones de destruction doit étre faite en accord avec le C-09-008-001/FP-000, Destruction des 
munitions excédentaires, périmées et détériorées. 


4, Si, de l'avis d'un inspecteur, un champ de tir ou un secteur d'entrainement ne satisfait pas 
de maniére acceptable aux normes de sécurité, l'usage doit en étre interdit, et le permis 
d'utilisation doit en étre suspendu jusqu'a ce que les correctifs nécessaires aient été apportés. 


PERMIS D'UTILISATION DES CHAMPS DE TIR ET DES SECTEURS 
D'ENTRAINEMENT 


a: Lorsque des champs de tir et les secteurs d'entratnement nouvellement aménagés ou 
réaménagés ont été inspectés et certifiés comme étant «SURS» ou qu'une recommandation visant 
une modification des types d'armes ou de munitions admis est faite, la base de soutien 
responsable du champ de tir et du secteur d'entrainement doit préparer une formule de permis. 
Voir annexe A. 


6. Les formules de permis d'utilisation des champs de tir et des secteurs d'entrainement 
doivent étre reproduites sur place et remplies en un seul exemplaire. On doit y préciser les types 
d'armes et de munitions recommandés ainsi que toute restriction applicable. Une fois rempli 


l'espace réservé a la section, a l'unité et a la base, il faut transmettre ladite formule au 
commandement approprié pour approbation. Le quartier général du commandement en question 
prendra alors les mesures suivantes: 


a. il remplira la section 12 de la formule s'il est d'accord avec l'objet de la demande; 
et 
b. il transmettra ladite formule au DOTIR (QGDN) a des fins de numérotage et 


d'approbation finale. 


7. Le DOTIR/QGDN doit, s'il est d'accord avec l'objet de la demande, attribuer un numéro 
de série a la formule en question, remplir la section 13, entrer les renseignements pertinents dans 
la banque de données du CFRIS et renvoyer cette formule au commandement approprié. 


8. Le quartier général du commandement conservera dans ses dossiers une photocopie de la 
formule et transmettra l'original au demandeur. 


o Le permis d'utilisation des zones de destruction doit étre obtenu en accord avec le C-09- 
153-001/TS-000. 


CHAMPS DE TIR UTILISES PAR LES CADETS INSPECTIONS ET PERMIS 
D'UTILISATION 


10. Les champs de tir non militaires qu'utilisent les cadets doivent étre inspectés 
conformément aux dispositions de la présente annexe. Les trois copies de la formule de permis 
d'utilisation de champs de tir et de secteurs d'entrainement doivent étre envoyées au 
DOTIR/QGDN. Ce dernier signe l'autorisation spéciale a l'endroit prévu, retourne les copies au 
commandement responsable pour fin de diffusion et transmet une copie au quartier général des 
cadets pour information. 


‘BP Les bases de soutien et les quartiers généraux de région doivent s'assurer que la 
permission écrite d'utiliser des champs de tir non militaires a été obtenue des propriétaires ou des 
bailleurs concernés. 


RESPONSABILITES 
12. Quartier général de la Défense nationale. Le quartier général de la Défense nationale 
doit: 
a. examiner les résultats des inspections ainsi que les mesures correctives qui ont été 
prises; 
b. approuver définitivement les formules de permis d'utilisation des champs de tir et 


des secteurs d'entratnement; et 


13. 


14. 


15. 


C2 attribuer des numéros de série a tous les champs de tir, y compris ceux utilisés par 
les cadets. 


Quartier général du Commandement. Le quartier général du Commandement doit: 


a. donner des directives aux formations, aux bases ou aux stations concernant les 
inspections réguliéres; 


b. examiner les résultats des inspections et tenir le DOTIR/QGDN au courant des 
principaux problémes de sécurité aux champs de tir; 


c. effectuer des inspections annuelles des champs de tir et des secteurs 
d'entrainement relevant du Commandement; et 


d. prendre des mesures correctives lorsque celles-ci dépassent la compétence ou les 
ressources du quartier général subalterne. 


Quartier général de la région. Le quartier général de la région doit: 


a. présenter aux commandements des demandes d'inspection des champs de tir non 
militaires devant étre utilisés par des corps de cadets; 


b. s'assurer que tous les champs de tir qu'utilisent les corps de cadets dans sa région 
sont inspectés et déteneurs d'un permis conformément aux dispositions de la 
présente annexe; 


Cc s'assurer que les commandements visés et le QGDN ont la liste des champs de tir 
dont les corps de cadets n'ont plus besoin; et 


d. s'assurer que la permission écrite d'utiliser des champs de tir non militaires a été 
obtenue des propriétaires ou des bailleurs concernés. 


Bases de soutien. Les bases de soutien doivent: 


a. inspecter a tous les trois mois les champs de tir et les secteurs d'entrainement 
selon les directives du commandement concerné; 


b. apporter les correctifs appropriés lorsque la section locale du génie construction 
ne posséde pas les ressources et la compétence voulues; 


re faire connaitre au quartier général du Commandement les résultats des inspections 
trimestrielles et l'aide dont ils ont besoin pour apporter les correctifs nécessaires, 
lorsque les ressources locales sont insuffisantes; 


d. préparer les formules de permis d'utilisation des champs de tir et des secteurs 
d'entrainement; et 


e. 


s'assurer que la permission écrite d'utiliser des champs de tir non militaires a été 
obtenue des propriétaires ou des bailleurs concernés. 


ANNEXE A, CHAPITRE 12 


FORMULE DE PERMIS D'UTILISATION DES CHAMPS DE TIR ET DES SECTEURS 


D'ENTRAINEMENT 
CHAMP DE TIR NUMERO DE SERIE 
1y BASE DE SOUTIEN a TYPE DE CHAMP DE TIR/DE SECTEUR 
D’ ENTRAINEMENT 
3. NOM DE CHAMP DETIR 4. EMPLACEMENT (COORDONNEES) 
5. DESSIN DU GC (le cas échéant) 6. CARTE (COORDONNEES) 


NOUS CERTIFIONS, PAR LA PRESENTE, QUE LE CHAMP DE TIR/SECTEUR D'ENTRAINEMENT 
SUSMENTIONNE A ETE INSPECTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA B-GL-304-003/TS- 
0A1, ET QU'IL EST RECOMMANDE POUR LES TYPES D'ARMES ET DE MUNITIONS SUIVANTS: 


ARME MUNITIONS 
PISTOLET Cartouche 4 balle de cal. 0.22 
REVOLVER Cartouche a balle de cal. 0.38 
FUSIL Cartouche 4 balle de 7.62 mm 
PISTOLET MITRAILLEUR Cartouche 4 balle de 9 mm 
MITRAILLEUS Cartouche a balle de 5.56 mm 
POLYVALENTE 
8. | RESTRICTIONS 
9. DATE OFFICER D’ INSPECTION ET TITRE 
10. DATE OEM-CHAMPS DE TIR DE LA BASE 
11. DATE APPROUVE/NON APPROUVE COMMANDANT 
12. DATE APPROUVE/NON APPROUVE POUR LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT 
13. DATE APPROUVE/NON APPROUVE RESPONSABLE AU QGDN 
14. LA PRESENTE FORMULE DOIT ETRE AFFICHEE A LA POSITION DE TIR DES CHAMPS DE TIR 


15. 


AMENAGES OU PRES DE CET ENDROIT. 


DIFFUSION: BASE DE SOUTIEN/QUARTIER GENERAL DU COMMANDEMENT/QGDN (DOTIR) 


ANNEXE B, CHAPITRE 12 


LISTE DE CONTROLE DE L'ORGANISME DE CONTROLE DU CHAMP DE TIR 


champ de tir (annexe A), est-elle efficace? 


ie Base/station/unité 
2. Date de l'inspection 
3. Inspection effectuée par 
N° Point a vérifier Commentaires 
1 | Lorganisme de contréle du champ de tir de base a-t-il le personnel nécessaire pour 
s'acquitter de ses fonctions? 
a. Le personnel est-il adéquatement formé et surveillé? 
b. Le personnel est-il diment qualifié pour effectuer ses fonctions? 
2 | Les fonctions suivantes sont-elles effectuées comme il se doit? 
a Attribution des champs de tir individuel aux usagers. 
b. Etablissement et publication des horaires d'utilisation du champ de tir. 
e Réduction, examen, modification et diffusion des ordres permanents du champ 
de tir. 
d. Balisage des champs de tir et publication, au besoin, des avis de tir dans les 
journaux. 
e: Compilation et tenue a jour précise des registres de champ de tir contenant les 
renseignements suivants: 
(1) Utilisation par unité, par arme, par genre de munitions et nombre de coups 
tirés; 
(2) | Emplacement exact et repére de chaque munition non éclatée retrouvée 
mais non détruite; 
(3) Emplacement présumé des autres munitions non éclatées qui n'ont pas été 
détruites; 
(4) Tracé et balisage des itinéraires sirs. 
3 | Le systeme de communications du champ de tir et des secteurs d'entrainement servant a 
des exercices de tir réel fonctionne-t-il bien? 
4 | Les systémes d'urgence suivants conviennent-ils et sont-ils vérifiés a l'occasion? 
a. Soins médicaux. 
b. Lutte contre les incendies. 
CG; Récupération. 
5 | Liorganisme de controle du champ de tir exerce-t-il une coordination efficace de 
l'entretien général des champs de tir et des secteurs d'entrainement? 
6 | Les champs de tir et les secteurs d'entrainement sont-ils inspectés a intervalles 
réguliers? 
7 | Les mesures sont-elles prises pour que les usagers balaient le champ de tir a la fin de l'exercice? 
8 | La méthode de destruction de toute munition non éclatée, signalée dans le certificat de nettoyage d'un 


N° 


Point a vérifier 


Commentaires 


9 | Les champs de tir et les secteurs d'entrainement sont-ils patrouillés réguli¢rement? 

10 | Les zones d'impact, les champs de tir et les secteurs d'entrainement sont-ils classés par type, compte tenu 
des informations pertinentes de l'annexe A et conformément a la référence C? 

11 | Le plan d'aménagement du champ de tir est-il 4 jour? 

12 | Le plan de nettoyage du champ de tir est-il 4 jour? 


COMMENTAIRES GENERAUX 


ANNEXE C, CHAPITRE 12 


LISTE DE CONTROLE DES OPERATIONS - INSPECTION D'UN CHAMP DE TIR 


Base/station/camp/unité 


Champ de tir/secteur d'entrainement (nom et type) 


Date d'inspection 


Inspection effectuée par 


Point a vérifier Commentaires 


a. Y a-t-il une formule d'autorisation du champ de tir approuvée par un QGC ou le 
QGDN et affichée dans un endroit bien en vue? 

b. Cette formule est-elle encore valide et indique-t-elle avec précision le type d'arme 
auquel est réservé le champ de tir ainsi que les restrictions pertinentes? 


Est-il possible que le champ de tir soit mal utilisé ou qu'on y tienne des exercices de tir 
réel avec des armes pour lesquelles il n'est pas aménagé (voir le numéro 1)? 


a. Les ordres permanents appropriés et approuvés sont-ils placés bien en évidence et 
a l'abri des intempéries au champ de tir? 

b. | Ces ordres permanents sont-ils complets et a jour? 

c.  Existe-il des tracés et des gabarits de zones de danger pour les armes appropriées 


ou, inversement, les zones de danger sont-elles tracées sur une carte ou un croquis 
a l'échelle du champ de tir (voir le chapitre 2 du B-GL-304-003/TS-0A1)? 


a. Les limites ou l'utilisation actuelles du champ de tir peuvent-elles étre touchées 
d'une fagon quelconque par de nouvelles constructions, c'est-a-dire par le 
développement urbain, ou par des changements a l'aménagement des champs de 
tir (nouvelles installations, nouvelles routes ou nouvelles pistes, etc.)? 

b. —_ S'il survenait des changements (comme ceux qui sont décrits au paragraphe 4a), 
les tracés ou gabarits de zone de danger peuvent-ils encore s'appliquer a la 
configuration du champ de tir et assurer une marge de sécurité suffisante? (Voir 
l'annexe appropriée du chapitre 2 du B-GL-304-003/TS-0A1). 

c. | Les marqueurs d'arcs de tir au champ de tir sont-ils bien visibles et bien placés? 
Peut-on réduire les zones de danger actuelles (en les ajustant aux arcs de tir ou en 
déplacant les positions de tir) sur les champs de tir destinés au tir réel, sans 
diminuer l'efficacité du champ de tir? 


a. _ L'état actuel du terrain dans la zone de danger (glace, terrain gelé, excés de 
broussailles, gros cailloux déterrés, etc.) est-il susceptible de favoriser les 
ricochets? 

b. — Devrait-on limiter temporairement les exercices de tir en attendant (suite) 
l'amélioration de l'état du terrain ou l'application d'autres mesures correctives? 


Les points suivants sont-ils dotés d'un réseau de communications approprié, compte 
tenu du plan, du type et de l'emplacement du champ de tir? 


a. __ Buttes; 
b.  Postes de sentinelles aux points d'accés aux limites du champ de tir; 
c. __QG de la base et le champ de tir. 


N° Point a vérifier Commentaires 

7 | Les limites du champ de tir sont-elles bien indiquées par des panneaux indicateurs et 
par des fanions ou des feux ROUGES aux points d'accés et aux endroits les plus en 
vue, conformément aux dispositions du chapitre | de la B-GL-304-003/TS-0A1? 

8 | Existe-t-il des fanions et des feux d'avertissement et de contréle aux dimensions et aux 
couleurs appropriées pour les divers champ de tir? 

9 | Les systémes, fanions et feux d'avertissement sont-ils en bon état? 

10 | Y a-t-il des broussailles épaisses ou des herbes hautes qui empéchent de voir les zones- 
cibles ou que des munitions fumigénes ou explosifs brisants peuvent enflammer? 

11 | Les zones d'impact restreintes sont-elles indiquées sur toutes les cartes de contrdle du 
champ de tir et sont-elles 4 jour? 

12 | Les gabarits de zone de danger et de ricochet sont-ils appropriés et a jour pour chaque 
champ de tir ou secteur d'entrainement? 

13 | Existe-t-il une réglementation empéchant le personnel non autorisé d'enlever du champ 
de tir des munitions chargées ou usagées? 

14 | Procéde-t-on au nettoyage du champ de tir? A quelle fréquence? Qui effectue les 
déblaiements? 

15 | Quel est le niveau de formation du personnel et quelle formation est donnée avant les 
opérations de nettoyage? 

16 | L’organisme de contrdle du champ de tir ou la base de soutien posséde-t-elle un 
personnel qualifié pour la destruction des munitions non éclatées et des munitions ayant 
eu des ratés? 

17 | Les ratés sont-ils signalés et enregistrés et, le cas échéant, quand les munitions sont- 
elles détruites et par qui? 

18 | Quelle est la marche a suivre pour I'élimination des débris trouvés au champ de tir et 
est-elle conforme aux instructions de la publication B-GL-304-003/TS-003? 

19 | A-t-on prévu des contenants pour les douilles et les bandes articulées vides? 

20 | Si le champ de tir est pourvu d'un atelier pour le nettoyage des armes, l'entreposage des 


cibles, etc., peut-on voir a l'entrée l'affiche DND 9905-21-855-4667 interdisant d'y 
apporter des munitions chargées? 


NOTA 


1. _L'officier inspecteur doit compléter et classer la liste de contrdéle a intervalles 
réguliers, conformément aux directives du commandement. 

2. La liste de contréle peut servir de base a un rapport destiné au quartier général du 
commandement, le cas échéant. 

3. Si un inspecteur estime qu'un champ de tir NE satisfait PAS aux normes de 
sécurité, on doit cesser d'utiliser le champ de tir et un rapport doit étre présenté au 
QGDN (DOTR), par l'intermédiaire du commandement. 


COMMENTAIRES GENERAUX 


ANNEXE D, CHAPITRE 12 


LISTE DE CONTROLE - INSPECTION DU SECTEUR D'ENTRAINEMENT 


1. Base/station/unité 
2. Champ de tir/secteur d'entrainement (nom et type) 
3: Date d'inspection 
4, Inspection effectuée par 
N° Point a vérifier Commentaires 
1__| Est-il possible que le secteur d'entrainement soit mal utilisé? 

2 | Des exercices de tir en campagne ont-ils lieu dans le secteur? 

a. Quel type d'armes utilise-t-on? 

b. — Existe-t-il des tracés et des gabarits de zones de danger pour les armes 
appropriées ou, inversement, les zones de danger sont-elles illustrées sur une 
carte? 

c. | Les marqueurs des arcs de tir sont-ils bien visibles et bien placés? 

Tous les efforts sont-ils déployés pour réduire au minimum la «contamination» du 
secteur par des munitions non éclatées et pour circonscrire dans la mesure du 
possible cette contamination? 

e. Les réglements et les procédures suffisent-ils pour éviter que des terres vierges 
soient contaminées? 

3 | Les mesures de contréle sont-elles efficaces pour clairement interdire l'accés non 
autorisé aux champs de tir et aux secteurs d'entrainement et pour dissuader toute 
personne non autorisée d'y entrer? 

a. Les moyens physiques tels que la délimitation des zones de danger par une cldoture 
et signalisation a l'aide de panneaux permettent-ils au MDN de bien contréler 
l'accés 4 ces zones? 

b. Les patrouilles du personnel de sécurité sont-elles suffisantes? 

L'accés du public est-il contr6lé? 

4 | Lenvironnement naturel est-il protégé conformément aux exigences militaires? 

a. Le secteur d'entrainement est-il propre et salubre c'est-a-dire exempt de tous 
déchets, barbelés, contenants vides de produits pétroliers, etc.? 

b. — A-t-on rempli ou nivelé les positions défensives, les tranchées, les obstacles, les 
latrines, etc. de fagon a remettre le terrain dans son état initial? 

c. Les secteurs de bivouac sont-ils propres? Les latrines et les dépotoirs sont-ils bien 
remplis et indiqués? 

5 _| Les barriéres, cl6tures, panneaux indicateurs, etc. sont-ils en bon état? 

6 | Les postes de surveillance-incendie sont-ils bien situés et dégagés de toute végétation? 

7 | Les abris, cibles, repéres, aides a l'entrainement, etc. sont-ils en bon état? 


COMMENTAIRES GENERAUX 


ANNEXE E, CHAPITRE 12 


LISTE DE CONTROLE.ADMINISTRATIF - INSPECTION D'UN CHAMP DE TIR 


N° Point a vérifier Commentaires 

1 | Les moyens physiques (par exemple, cl6tures, barriéres, etc.) interdisant l'accés au 
champ de tir sont-ils en bon état? 

2 | Y a-t-il sur place un équipement de lutte contre les incendies? Est-il en bon état et 
inspecté réguli¢rement? 

3 | Les solvants et les huiles de nettoyage sont-ils placés dans des contenants métalliques 
ou des armoires métalliques fermant a clé (si le champ de tir est doté d'entrepéts)? 

4 | Y a-t-il des contenants métalliques pour les chiffons huileux? 

5 | Les appareils de chauffage, s'il y a lieu, sont-ils bien entretenus et les modes d'emploi 
sont-ils affichés? 

6 | Les cadres des cibles sont-ils en bon état? Présentent-ils des risques de ricochets? (Les 
surfaces métalliques doivent étre recouvertes de piéces de bois d'au moins 7.5 cm 
d'épaisseur). 

7 | Y a-t-il une butte d'arrét ou un collecteur de balles approprié? A-t-il besoin de 
réparations? 

8 | Les collecteurs de balles sont-ils ratissés, tamisés et vidés? 

9 | La butte d'arrét semble-t-elle comporter des «tunnels»? 

10 | Les positions de tir sont-elles en bon état? 

11 | Les abris pour le personnel (y compris ceux des buttes), les trous de tirailleurs, les abris 
de lancement ou les tranchées de tir sont-ils en bon état et assurent-ils une protection 
suffisante a tout le personnel qui les occupe? 

12 | Les installations d'éclairage sur les champs de tir intérieurs et extérieurs fonctionnent- 
elles bien? Y a-t-il des ampoules a remplacer ou des fils 4 réparer? 

13 | L'appareillage des cibles mécaniques est-il en bon état et bien entretenu? 

14 | Les positions de tir sont-elles en bon état? 

15 | La ventilation des champs de tir intérieurs est-elle assurée par des aspirateurs de 


puissance suffisante? 


NOTA 


1. Cette inspection administrative doit se faire, si possible, en méme temps que les 
inspections opérationnelles. Elle doit étre effectuée a intervalles réguliers, 
conformément aux directives du commandement. 


2 Si, de l'avis de I'inspecteur, un champ de tir NE satisfait PAS aux normes de 
sécurité, il faut y cesser toute activité et présenter un rapport au QGDN (DOTIR), 
par l'intermédiaire de l'état-major local des opérations et du commandement. Le 
Génie construction doit alors prendre les mesures correctives qui s'imposent. 


COMMENTAIRES GENERAUX 


CHAPITRE 13 
ORDRES PERMANENTS DES CHAMPS DE TIR 
GENERALITES 


1. Les ordres permanents des champs de tir sont nécessaires pour tous les champs de tir afin 
de simplifier la tache des commandants dans Inapplication des régles. Les officiers qui planifient 
des exercices de tir doivent donc étre familiers avec les ordres permanents du champ de tir a étre 
utilisés en plus de la B-GL-304-003/TS-OA1 portant sur la sécurité des champs de tir a 
l'entrainement. 


2. Il incombe aux bases, stations et camps d'élaborer et de diffuser des ordres permanents 
applicables a tous les champs de tir, secteurs de tir de campagne ou autres lieux servant au tir réel 
ou a l'instruction avec des dispositifs explosifs. Ces ordres doivent étre revus au moins une fois 
par année et préférablement plus souvent, si des modifications sont apportées aux procédures. 


3: Des copies de ces ordres permanents sont distribuées par le quartier général de la base ou 
de la station concernée aux organismes suivants: 


a. unités utilisatrices; 

b. quartiers généraux de commandement et de formation; 
c. QGDN/DOTIR; et 

d. surveillants des champs de tir, s'il y a lieu. 


4, Il incombe a l'OEM des champs de tir ou au surveillant du champ de tir de s'assurer 
qu'une copie a jour des ordres permanents est affichée dans la butte et a la tour ou au point de 
controle du tir. 


UTILISATION DES CHAMPS DE TIR PAR D'AUTRES PAYS 


5. Il peut arriver que des forces d'un autre pays fassent usage de nos champs de tir. A moins 
d'exception, la politique en vigueur sur le champ de tir utilisé sera adoptée par tous. Par contre, si 
nos troupes s'entrainent sur un champ de tir d'un autre pays, la plus restrictive de nos régles 
s'appliquera méme si les régles de l'autre pays sont plus permissives. 


OBJET 


6. Le format utilisé pour la rédaction des ordres permanents des champs de tir est laissé a la 
discrétion des responsables en place. Certaines bases pourront ainsi rédiger les ordres par themes 
tandis que d'autres travailleront a partir de chacun des champs de tir. Il est cependant nécessaire 
d'inclure tous les sujets cités ci-aprés pouvant s'appliquer aux champs de tir visés. 


Ts Etant donné qu'il s'agit d'un guide, tous les autres sujets jugés importants mais non 
couverts dans la présente publication doivent étre ajoutés. Cela peut étre, par exemple, 
concernant le type de terrain, les types d'armes utilisés, etc. 


ORDRES PERMANENTS - GENERALITES 
8. But. Le but des ordres permanents des champs de tir doit étre clairement identifié. 
0: Nom. Le nom et l'emplacement des divers champ de tir doivent apparaitre. Il faut 


également inclure les coordonnées topographiques et, si possible, une carte montrant les limites 
du champ de tir. 


10. Application. Qui sera touché par ces ordres et quelles seront les restrictions pour 
l'application? 

11. Affichage. Spécifier les endroits ot seront affichés les ordres des champs de tir. 

12: Modificatif. I] faut inclure la procédure a suivre pour suggérer des modificatifs aux 


ordres permanents. 


13. Définitions. Une définition des termes employés serait souhaitable principalement aux 
endroits ot du matériel nouveau ou sophistiqué est employé. 


CONTROLE ET COMMANDEMENT 


14. Base et stations. Une bonne définition des taches et des responsabilités est primordiale 
pour chacun des champs de tir en opération. Les responsables de la base ou de la station doivent 
donc établir les taches et devoirs qui leur incombent au niveau du contrdle et du commandement 
des champs de tir. 


15. Utilisateurs. Les ordres permanents des champs de tir doivent définir les taches et les 
responsabilités de l'unité utilisatrice dont celles: 


a. du commandant; 

b. de l'officier de sécurité du tir; 
Cc. de l'officier de tir; 

d. des assistants aux tireurs; 

e. des tireurs; 


f. du personnel présent sur le champ de tir; et 


g. toutes les taches de sécurité supplémentaires a celles €noncées dans la B-GL-304- 
003/TS-0A1. 


16. Surveillant. Lorsqu'il y a un surveillant en place sur les champs de tir, une grande part 
des responsabilités au niveau de l'organisation et de la sécurité lui est dévolue; il faut donc que 
les ordres permanents des champs de tir soient clairs au niveau de ses responsabilités. 


ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 


17. Formules. Une description de toutes les formules utiles pour le bon fonctionnement des 
champs de tir doit comprendre: 


a. le rapport de tir, semblable a celui présenté a la figure 1-7-1 de la B-GL-304- 
003/TS-0A1; 
b. le rapport d'incident ou d'accident; et 
c: le rapport de mauvais fonctionnement de munitions. 
18. Horaire. L'horaire de l'utilisation journaliére des champs de tir doit étre clairement 


identifié spécialement si le tir s'effectue a proximité d'une région habitée. 


19. _—_ Attribution des champs de tir. I] est bon d'inclure la procédure a suivre, spécialement 
lorsqu'un grand nombre d'unités utilisent les champs de tir. 


20. Communiqués. Lorsque des champs de tir autorisés de fagon permanente sont utilisés 
périodiquement, il faut émettre des communiqués de presse. La fréquence et le temps ot ces 
communiqués sont diffusés doivent étre déterminés a l'avance. 


PALE Cibles. Les types de cibles ainsi que l'utilisation qu'on peut en faire pour chacun des 
champs de tir doivent faire l'objet d'un article dans les ordres permanents. 


22. Entretien. Une mention sera faite au sujet de l'entretien et la réparation du matériel 
servant pour le champ de tir. L'emphase sera mise sur I'entretien des cibles, des points de feu, des 
buttes et des buttes d'arrét s'il y a lieu. Il faut de plus mentionner les exigences spéciales 
concernant le nettoyage des champs de tir, tel que spécifié dans la B-GL-304-003/TS-003, 
manuel sur le nettoyage des champs de tir. 


oe: Communication. Les communications font partie des rouages nécessaires au bon 
fonctionnement des champs de tir. Il faut donc que tous les utilisateurs des champs de tir 
connaissent le mode de fonctionnement des réseaux de communications utilisés. 


24. Véhicules. La politique de la base devrait étre bien établie en ce qui a trait aux routes a 
suivre par le personnel et les véhicules dans les zones de tir. Il en est de méme pour les lieux de 
stationnement, la vitesse permise etc. 


25.  Lubrifiant et carburant. Des régles précises seront émises concernant le transport, 
l'entreposage et l'utilisation de ces matiéres. 


26. Protection écologique. II faut prévoir des mesures afin de protéger l'environnement. 


DT, Hygiene et salubrité. Des normes doivent étre émises concernant l'utilisation des 
toilettes et la disposition des déchets de toutes sortes. 


28. Assistance médicale. En plus de ce qui est prévu dans la B-GL-304-003/TS-AO1 
concernant la présence du personnel qualifié dans le domaine médical, il faut prévoir la 
procédure a suivre en cas d'urgence et d'évacuation. I] devrait étre précisé dans les ordres 
permanents le nom des hépitaux les plus prés, les routes 4 suivre en cas d'urgence, etc. 


SECURITE 


20: La sécurité est sans doute la portion des ordres permanents la plus importante a cause du 
danger de blessures ou de pertes des vies que le tir implique. Une attention toute particuliére doit 
donc étre apportée aux points suivants: 


a. Zones interdites. Certaines zones peuvent étre interdites a la circulation ou a 
l'entrainement lorsqu'il y a du tir. Il peut s'agir d'un secteur d'entrainement, une 
route, un plan d'eau etc. Une zone peut aussi étre interdite temporairement ou en 
permanence en raison de contamination ou des risques d'explosions d'obus. 


b. Munitions et armes. La feuille d'autorisation des champs de tir indique d'une 
facon claire les types d'armes et de munitions qui peuvent étre employés sur 
chacun des champs de tir ainsi que des restrictions dans certains cas. Voir le 
chapitre 12. 


C Gabarit de tir. Le gabarit de tir de chacune des armes et des munitions se trouve 
dans la B-GL-304-003/TS-OA1. Il est important qu'a chaque champs de tir soit 
affiché une ou plusieurs cartes reproduisant les gabarits qui s'appliquent. Une 
mention doit aussi étre faite au sujet de l'angle de hausse. 


d. Secteurs et arcs de tir. Les ordres permanents doivent spécifier quels sont les 
arcs et les secteurs de tir permis, pour toutes les armes utilisées, en y incluant tous 
les reglements spéciaux qui peuvent s'appliquer. Les régles qui précédent peuvent 
parfois donner une indication sur les endroits ot on doit s'abstenir de placer des 
cibles. 


ec, Drapeaux et signaux. On doit spécifier dans les ordres permanents de champs de 
tir, les endroits ot seront placés les drapeaux, les barriéres, les panneaux 
d'avertissement et méme les sentinelles, lorsque c'est nécessaire. 


f. Positions de tir. Les mesures de sécurité relatives aux positions de tir doivent étre 
définies. 


Champs de tir adjacents. On doit définir les ordres relatifs a l'utilisation 
simultanée de champ de tir adjacent. 


Tir de nuit et réel. Les mesures spéciales 4 prendre pour le tir de nuit et le tir réel 
doivent étre clairement identifiées. 


Sécurité du secteur de tir. Des ordres précis devront étre donnés afin de s'assurer 
que personne ne se trouve dans le secteur de tir avant que le tir débute. Des 
indications en ce sens sont données dans la B-GL-304-003/TS-0A1. 


Arrét du tir. Plusieurs facteurs peuvent obliger l'arrét du tir, il peut s'agir d'un 
bris de sécurité ou du passage d'un avion ou d'un bateau. Les ordres permanents 
du champ de tir doivent donner des précisions sur les circonstances pouvant 
nécessiter un arrét du tir. 


Ratés. Tous doivent connaitre les régles qui s'appliquent en cas de ratés ou 
d'absence d'explosion des munitions. 


Incendies. Les mesures a prendre en cas d'incendie doivent étre clairement 
énoncées. 


Laser. Les restrictions concernant l'emploi de lasers doivent étre identifiées. 


Dégagement de la zone de danger. II faut parfois indiquer les zones de danger 4 
dégager avant le début de tir. 


Agents chimiques. Spécifier les régles et les restrictions concernant l'emploi des 
agents chimiques sur les champs de tir ou les secteurs d'entrainement. 


Démonstration. La politique de l'unité ou de la base concernant les 
démonstrations doit étre incluse et toutes les mesures spéciales applicables a ces 
événements. 


